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e Windows são marcas Egistradas da Microsoft Corporation. Pentium é uma marca registrada de Intel Corporation. Sound Blaster é uma marca de Creative Labs, Inc 01996 SEGA, todos os direitos reservados. 


SEU COMPUTADOR É RÁPIDO? ENTÃO VAI FICAR SUPERSÔNICO! AGORA O PERSONAGEM 
MAIS FAMOSO DO MUNDO DOS GAMES TERÁ QUE RESGATAR SUA AMIGA AMY E RECUPERAR AS 
PEDRAS DO TEMPO. PARA ISSO, VAI TER QUE ENFRENTAR A PIOR CRIAÇÃO DO DR. ROBOTNIK: 
METAL SONIC! MOVIMENTOS TRIDIMENSIONAIS, SONS REVOLUCIONÁRIOS E MAIS DE 60 NÍVEIS | 
FAZEM DE SONIC A MAIOR AVENTURA. VAI SER AQUELE CORRE-CORRE. 


SEGA Entertainment, Bu 


VOCÊ VAI FICAR FRENTE-A=FRENTE, NO SEU COMPUTADOR, COM O MELHOR GAME DE LUTAS EM TERCEIRA DIMENSÃO 
DOS ARCADES: VIRTUA FIGHTER! GRÁFICOS POLIGONAIS TEXTURIZADOS, MOVIMENTOS TRIDIMENSIONAIS EM TEMPO REAL, 
8 LUTADORES, MUDANÇAS DE PERSPECTIVA, ZOOM E ÂNGULOS DE CÂMERA, 8 CENÁRIOS, REPLAYS DOS K.0. E DIFERENTES 
MODOS DE BATALHA. É UMA COVARDIA! 


BUG! 


— NEM TODO PERCEVEJO É INCONVENIENTE. BUG, POR EXEMPLO: SEQUÊNCIAS ANIMADAS CRIADAS 
: ! PELA SILICON GRAPHICS, ALTA RESOLUÇÃO, 2 NÍVEIS DE DIFICULDADES, ÁGIL, RÁPIDO E INTELIGENTE. 
E ELE VAI TER QUE SER MUITO ESPERTO PARA EVITAR QUE SEUS AMIGOS VIREM COMIDA DE ARANHA. 
SEU ÚLTIMO ENCONTRO SERÁ COM A RAINHA CADAVRA, UMA VIÚVA NEGRA CAPAZ DE TRANSFORMAR 
QUALQUER HERÓI NUM SIMPLES INSETO, MORTO! 


y 
DS To a 


5 ANIMAIS SELVAGENS VÃO INVADIR SEU MICRO COM INCRÍVEIS ANIMAÇÕES TRIDIMENSIONAIS E EFEITOS SONOROS. , 
GANHA QUEM CONSEGUIR COMBINAR CADA UM DELES COM O LANCHE FAVORITO OU USAR A ESTRATÉGIA DE ENTERRAR O 
ADVERSÁRIO. CUIDADO PARA NÃO SE DISTRAIR E AFUNDAR NA COMIDA. 


BE, vieTuA SQUAD 


COVARDES CRIMINOSOS, ARMADOS ATÉ 05 DENTES, DITAM AS REGRAS 
ESPALHANDO O MEDO E A MORTE PELA CIDADE. TUDO EM TERCEIRA DIMENSÃO. 
A SEU LADO, VOCÊ SÓ TEM A LEI E UMA ARMA. DIFERENTES ÂNGULOS DE CÂMERAS 
E Z00M TORNAM AS CENAS AINDA MAIS CHOCANTES. 


PAYTONÁ USA 


FINALMENTE UM GAME DE CORRIDA QUE ARRASA: 4 PERSPECTIVAS DIFERENTES PARA PILOTAGEM, 
GRÁFICOS TRIDIMENSIONAIS DETALHADOS. PISTAS ORIGINAIS DOS ARCADES. MAIS DE 10 STOCK CARS 
PRA VOCÊ ESCOLHER. ULTRAPASSADO AQUI, SÔ O CARRO DE TRÁS. 


STE EB 
SE El (MANUAIS EM PORTUGUÊS — http://www .tectoy.com.br POY 
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écnica com o sistema mínimo 
você c 


É de vi ú E z tro 
“não do pioneirismo acaba gerando um ou 
dé dbticidade (para alegria de nosso diretor 
“Márcio Comenale) não param de aumentar. se 
“chegou à marca recorde de 45 páginas de puaigidade e E 
deixou alguns clientes de fora. A revista aumentou (c Emos 
“100 páginas) e aumentou também as o dies sg 
E abituai: 55 nesta edição. . 
' Das habituais 40, estamos com do ir Lo 
| ões assim, todas graças a você, q 
“do ar ROM tem ganho tantos concorrentes. Isso só bad E 
| : é ssa respos. 
| os acertando. E trabalhar duro é a no. pos! 
rante um passo à frente e tornar, cada vez mais, a revista 
“inimitável (pelo menos nos próxi meses, 
q aid lançarem suas "novas ifte ) E Ê “iq 
“vitorioso nisso tudo é você, que tem uma Revis 


'cada vez mais Prática e Descomplicada. 


Van 
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1 Nosso objetivo é a excelência 


Laz=== e e e e e e e e e em 


A EDITORA EUROPA 
está de CASA NOVA 


Para entrar em contato 


Rua M.M.D.C., 121 


(011) 816-6767 0551 0-021 - São Paulo - SP FAX (011) 867-8583 


Endereços Eletrônicos: 
Redação: revista.cd-rom Osti.com.br 
Suporte Técnico: suporte.revista.cd-rom O sti.com.br 


Telefone exclusivo para suporte técnico: (011) 870-0538 
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; onfira, de forma automática, 
o, a Revista do CD-ROM | 


róximos 2 meses, tempo miínuno para 


í 


Roberto Araújo 


MicroPower 


Za MicroPower 


PRODUZINDO 


PARA VOCÊ SOFTWARE: UM PRESENTE INTELIGENTE 


Neste CD-ROM você aprende, traduz e treina seu Inglês. O programa 
1 possui um dicionário com mais de 45.000 verbetes 

2 Uso” incluindo 9.000 frases de utilização das palavras, 

gírias, phrasal verbs, glossário de termos técnicos da 

Internet, dicionário de ilustrações com mais de 

300 figuras e dicionário em 6 idiomas. 

Possui ainda um Laboratório de Pronúncia onde você pode 

gravar é comparar a sua voz com a do computador. 


O SOFTWARE NACIONAL MAIS VENDIDO. 


; “Volta ao Mundo em Sete Aventuras” é o que faltava para despertar o 
N d interesse das crianças pelo computador. São sete jogos educativos que 
A, E dé podem ter seu conteúdo alterado e incrementado com 

PRA! | ai == novas questões, além das perguntas de matemática, 

9 português, história, geografia, inglês e conhecimentos 
gerais presentes no CD-ROM. Com uma interface atraente 
e em 3D as crianças vão desenvolver o raciocínio lógico, 
numa competição entre dois participantes ou contra o computador 
com os recursos que só a multimídia pode oferecer. 


25% DE São 2 CDS-ROM c com mais de 2 “a e meia de vídeos interativos 
onde Zico ensina todos os fundamentos do Futebol, desde fazer um 
passe para um companheiro até como atingir os 

grandes objetivos de uma partida: o gol e a vitória. Em uma verdadeira 
aula no seu computador, Zico apresenta dicas importantes para 
executar as jogadas, exercícios que são 

aplicados a jogadores profissionais e lances de partidas 

onde pode-se ver os fundamentos aplicados na prática. 

Aprenda «omo preparar seu corpo e sua mente para ser um bom esportista com o 
atleta que é um exemplo de dedicação e amor ao esporte . 

Lançamento versão em inglês - Dezembro de 96: EUA e Canadá 


Com o “Revistinha do Senninha" você vai ver como é 
divertido fazer histórias em quadrinhos, criando as mais 
incríveis situações com o Senninha e sua turma. Além dos 
Gibis você pode preparar jornaizinhos e cartões de 
aniversário, com uma maravilhosa qualidade 
de impressão. Você pode ainda importar 
imagens formatos BMP e WMF 

(Corel Draw, Paint Brush, etc...) e depois 

E MicroPower” exportar sua historinha para o Word. 


AYRTON SENNA lnirdda 

Com o "Revistinha da TV Colosso” 

você cria suas próprias histórias 
com a Priscila e sua 
turma, utilizando 
figuras montadas 
com tecnologia 


O único CD-ROM com a vida de 
* Ayrton Senna desde sua infância, 
com milhares de informações, mais 
700 fotos, 72 minutos de áudio 
(incluindo o Tema da Vitória), 

15 minutos de vídeo, centenas de 


Neste CD-ROM você vai assistir mais de 
80 minutos de vídeo de alta qualidade, 
fotos de mais de 200 carros, que 

podem ser impressas, 
incluindo os lançamentos 


hypertextos com circuitos, de 1996, das principais vetorial, que ; 
personalidades, pilotos e ainda E modelos: garantem uma excelente qualidade 
DRE E e Fl Rd plot 
4 ; Land Rover, Volvo e a Home Page da E: MicroPower ade sa à 
em inglês sendo exportada Volkswagen para você conhecer melhor produzindo jornais, revistas e até 
|| Ex iss em uma das maiores montadoras do Brasil. melhorando seus trabalhos. 
ança, 


E Fl 
APRENDER LITERATURA , a 

Aprenda gramática ou literatura de uma 
DE: maneira fácil e divertida com questões 


1 PRTERATURA ORASITEIRA ividid 
ESPERAM DEUESA divididas por assuntos 


Treinamento de vocabulário de Inglês ou 


VANEP. JA LINGUA 
E 
Espanhol com mais de 40.000 verbetes, DESAF 
1 


: num jogo dinâmico e 
pronuncia palavras com à É ê 
— ERA aba cheio de opções. Teste 
Ca articulação da boca, faz ron au chuchu DX : 
Rad Foncui, É chicara xícara seus conhecimentos 
traduções diretamente no Porque € E çÃo?? 2? cssibelscendo otéimio 
Word 2.0 ou 6.0. Possui EX p 
| Apa ; 1 para a resposta e 
| , um dicionário com mais de ; À ER 
To A ; * U NE pontuação variável, 
| 200 ilustrações, além de na o : are 
e oublico Tora MAR Es selecionando os assuntos e os níveis 
pi oPoues, a & de dificuldade de sua preferência. 
| opa —.— aprender o vocabulário. MicroPowe + 
| apoc Inlbemaçãoe Alta o - 
Condições especiais válidas de 1º de outubro de 1996 a 31 de dezembro de 1996 - Preços sugeridos para o Usuário Final (U.F.) 


Brasoftware (011) 533-2951 (Shopping Ibirapuera) * Infor Market (011) | DISTRIBUIDORES] CURITIBA (041) 322-5455/(011)288-5055 
284-9689 (Shopping Paulista) * Multisoft (011) 535-3431 (Morumbi Shopping) e (011) DISTRIBUIDORES INCOMP (051) 334-5165/338-4889 


959- 3636 (Center Norte) * Planet Mídia (011) 282-7899 » Plug & Use (011) 865-2030 * Quark Informática | ACORP (021) 532-3380 MPO VÍDEO (011) 263-1522 
0800-133055 + Dados Informática (079) 224-4246 * Y. Yamada Computadores | ANASOFT (011) 453-5588 MSD MULTIMÍDIA 0800-22-3200 
(091) 224-8844 + R2V2 (031) 286-2620 e 281-3040 + CTIS (061) 321-0815 | CD-ROM SHOP (081) 325-5430 SOFTHOUSE(014)972-3070 
Microshopping (061) 322-3888 * Multimídia 2001 (061) 223- 6386 * Take One (061) 361-9046 * DAVIDSON (011) 743-8798 TRM REPRESENTAÇÕES (061) 346-0191 
Erparias Curitiba (041) 322-5455 + Livraria Catarinense (048) 248-6766 * e 
arias Livro Técnico (085) 244-4800 * CLC (062) 224-5996 + Cia do Computa- M P 
r (083) 221-4769 + MACEIÓ: SOS Informática (082) 221-9438 + Studio Discos (092) 642-4109 ICrOFrOWer 
NATAL: Miranda Computadores (084) 206-2551 e 213-1221 º Cambial (051) 231- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
258 + Compu Job (051) 337-4151 * Digimer (051) 221-7599 * Globo Informática (051) 226-6000 Opção | 
f 532) 27-4588 * Personal Computer Shop (051) 330-5794 « Remisul (os) 228-4069 « RECIFE: Infobox Telefone: (011) 7446-0313 e Fax: (011) 744-7387 
81) 465-3422 * Aky Discos/Music Store (081) 428-2844 + RIO DE) : Central do Software (021) de 2º a 6º feira das 9 às 18 hs. 
32-6104 e 532 6105 e i : Civilização Brasileira (071) 359:7070 (Shopping cnh a E-mail: micropowerQmicropower.com.br 
336-7514 (Shopping Barra) « Techland (071) 353-2300 e 332-2300 « SANTO / Spaceware (011) 449- ; sad 
55 «S/ A Informátika (011) 744-7124 (Shopping São Caetano) Spaceware (011) Home me a ec e 
in -2299 * SÃt : HCG Eng. Sistemas (098) 235-2722 * TEREZINA: Supriforms (086) 223-0995 tas porguitam Dor 
+VITÓRI: Proad (027) 335-1198 e LIVI S: Laselva 0800-110052 + Seraiva (011) 232-5101 TE Rua Manoel Coelho, 600 e Sala 313 e Business Center 


Brasoftware (011) 3179-6900 « SOFTMAIL (011) 703-5054 * Telebyte 0800 -260260. Shopping S. Caetano e 09510 -101 e São Caetano do Sul e SP 


| 
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Nesta edição escolhemos 40 
novos programas inéditos para 
você experimentar, usar e se 
divertir. Há de tudo: aplicativos, 
jogos, demos, utilitários... 
Enfim, são 501 megabytes só 
de novidades para você 


lém de uma vigorosa relação de 

programas que você encontra no 

CD-ROM 18, os leitores habituais vão 
observar que não existe mais uma pasta específica 
para Windows 95. Assim como os Jogos DOS 
agora se tornaram Jogos Pesados. Cada 
programa ou jogo, está classificado de acordo com 
a sua vocação ou finalidade. 

Para facilitar o uso, na interface, junto de 
cada jogo ou programa foi acrescentada uma 
Ficha Técnica com o sistema operacional 
necessário, assim como a memória mínima, o 
processador pedido, entre outros detalhes. Se você 
tiver qualquer dúvida se seu PC Multimídia atende 
a especificação pedida, basta clicar no botão "Seu 
Sistema”. Imediatamente será mostrada uma tela 
com as informações técnicas que você precisa 
saber para usar, ou não, o programa ou jogo. 

Sempre mantendo o princípio da 
interatividade, aqui na revista 
impressa, você encontra as 
reportagens sobre os 
programas, agrupadas de 
acordo com as pastas, 
exatamente como está no 
CD-ROM. Aconselhamos 
sempre realizar os trabalhos 
no seu PC acompanhando passo 
a passo o que está escrito na 
revista. É muito mais prático e descomplicado. 


06 Revista do CD-ROM Ano 2 Nº 18 


| — Para abrir o CD-ROM 
no Windows 31 


1 - e o CD na bandeja do CD-ROM de 
seu computador. 

2 - Natela do Gerenciador de Programas, clique 
“Arquivo (ou File, se o Windows for em inglês). 
3- Clique no item Executar (Run). 


Na caixa de diálogos que se abre, digite 


' ou, no lugar do D, a letra equivalente ao drive 
deseu CD-ROM. Dê OK. 

5 - Vai surgir uma tela da Editora Europa 
Multimídia. Em seguida, aparecerá a tela 
principal do CD. A partir daí, basta ir clicando 
me item ne Eta ver. 


“Para abrir o CD-ROM 
- no Windows 95 


o CDROM tem auto-reprodução no Win 


Ros Basta colocá-lo na gaveta e aguardar alguns 
- momentos. Não é preciso dar nenhum comando. 
so programa deverá entrar automaticamente. 


“Dependendo da configuração de seu micro, 
isto pode não ocorrer. Portanto, não há com o 


“que se preocupar. Proceda assim: 


1- Clique no botão Iniciar e escolha Executar. 
2- Digite então D: XCDROM 


“ou, no lugar do D, a letra equivalente ao drive 
de seu CD-ROM. Dê OK. O disco deve rodar. 


O botão "Antes de Pedir Ajuda” | dê dois cliques na letra do drive do 


é um FAQ (Frequentely CD-ROM (normalmente D: ou E:). 
Asked Questions, perguntas feitas Depois clique duas vezes no arquivo 
fregiientemente) e nele você AJUDACD.HLP, que o FAQ 
encontra respostas para muitos tipos aparecerá. 
de dúvidas. O FAQ foi elaborado a Se tiver qualquer problema que 
partir de dúvidas anotadas durante as não esteja com a solução apontada 
primeiras 17 edições da revista. em "Antes de Pedir Ajuda”, entre em | 

Mesmo se o CD-ROM tiver contato com nosso suporte técnico 


problema para funcionar, é possível pelo telefone (011) 870-0538 ou 
acessar o FAQ. Vá ao Gerenciador de pelo E-Mail: 
Arquivos (ou Explorer no Win 95), e suporte.revista.cd-rom Esticom.br. 


DESINSTALADOR 


| ) ste é um programa para você apagar todos os ErrIsFENAREAEAEaR apa 
aplicativos copiados do CD-ROM da Revista, Esq VERIA, 


para seu computador. Ele é todo em português ea EERIcor fo TE acto 
utilização é bem simples. Você pode rodá-lo direto 
do CD-ROM, sem qualquer instalação. CATEGORIA 
Atenção: os programas instalados não serão vistos 
ou deletados. 


Freeware 


Copiando Arquivos para 
o seu PC 


q empre que copiar arquivos do CD-ROM para seu computador 
eles irão para o diretório REVISTA (no drive C:) e no 
subdiretório CDROMI8. Assim, cada edição fica com seus 
respectivos arquivos e programas. Mas nem todos os arquivos vão 
para esse diretório. Quando o programa precisa ser instalado, por 
exemplo, ele cria seu próprio diretório. Nesse caso, um aviso 
adverte para onde o arquivo está indo. Há casos também em que 
os arquivos precisam ir para o diretório do Windows. Ee 
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USESUDO Q 


SE 


ATENÇÃO 
odos os programas e arquivos contidos no 
CD-ROM são Freeware, Shareware, Demos, ou de 
autoria da Editora Europa. Os Freeware são programas de 
ão livre, podendo ser copiados à vontade. Os 
Shareware são programas "try before you buy" 
(experimente antes de comprar). Ou seja, podem ser 
“usados por um certo tempo e depois, se agradarem, 

e r comprados. Fazendo isso, o usuário passa a ser 
"Registrado" e recebe as atualizações do programa, entre 
outras vantagens. Veja detalhes de como fazer um registro 
no botão "Antes de Pedir Ajuda", no CD-ROM. Já os 
Demos são programas que se pode usar ou jogar, algumas 
fases permitindo a você ter uma boa idéia do produto. Se 
agradarem, devem ser adquiridos nas lojas. 


——— cm RA | 
Revista do CD-ROM 

Para a compra de quaisquer 
produtos da Editora Europa, | 
| — que somem acima de 
R$ 99,00, ganhe uma 

sensacional camisa, tipo pólo, 
«a Europa Multimídia. — | 


Euroshop 


Nº Euroshop, nosso shopping 
virtual, você pode comprar os 


números anteriores da Revista do 
CD-ROM, ou qualquer outro 
produto da Editora Europa. Se seu 
pedido atingir um valor maior de 
R$ 99,00, você ganha uma camisa 
tipo pólo da Europa Multimídia. 


Como usar o programa 

1- Abra o CD-ROM e vá em 
Euroshop. E 
2 - Na prateleira, escolha os produtos 7) E 
que deseja adquirir ou registrar (1001 fa 
Plantas, Teste de QI ou o Arquive) A RR - 
3 - Clique no botão Caixa. Na próxima 5 - Confirme os dados e preencha o formulário. Ao 


tela, escolha se quer receber o pedido por Correio final, clique em "Os dados estão corretamente 
normal ou Sedex (o Sedex é mais rápido, porém preenchidos". 

mais caro). 6 - Na última tela aparecerá seu pedido. Poderá 

4 - Em Forma de pagamento, escolha como então mandar imprimir e enviar por correio ou fax. 
pretende pagar sua compra. Lembre-se: para usaro Ou clicar no “on line”, se tiver um modem. 

sistema "on line" (por modem) o pagamento deve Automaticamente o programa localizará seu 

ser feito com cartão de crédito. Em seguida, forneça modem, discará para nosso computador e 

os dados de acordo com a forma de pagamento. enviará seu pedido. 2) 
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4 mapas. femóticos 
animados 


15505 DISTRIBUIDORES - SP Capital Editora Ática (011) 278-9322 Davidson (011) 743-8798 e 743-0188 Livr 
0-1 10052 Livrarias Siciliano (011) 831-7411 Plug & Use (011) 8652030 Distr. Curitiba (011) 288-5055 SP Interi 
73-1997 Acorp (021) 532-3380 MG BH Clássica (031) 467-1 144 Varginha (035] 222-1133 Norte/Nordes 
BA Salvador Editora Ática (071) 377-2051 Livr. Civilização Brasileira (071) 359-7070 PR Livrarias Curitiba (0. 
Dom Quixote (051) 377-4037 Fax 337-431] Incomp (051) 334-5165 e 338-5466 DF Brasília Bit e 32 


1 (016) 625-8098 RJ Capital Editora Ática 
081] 231-0090 CD-Rom Shop (081) 325- 
iyrerias. att a 248-6766 RS 


JOGOS 
HYPER BLADE | 
Elisa aca Seia so 


Prnsag |] 


uma incrível partida -no ano 
de 2065 dentro de um drome 
(espécie de cúpula invertida) 


Por Luiz Antonio Siqueira Neto 


uita ação sobre patins num 

estádio do futuro. Neste 

game, você é um jogador 
da Liga Mundial de Hyper Blade, e 
participa de uma espécie de campeonato 
» de hóquei, que acontece em 2065. O jogo 
mistura handball e hóquei. Para quem 
não conhece, handball é parecido com 
um jogo de futebol, só que a bola (mais 
leve) é jogada com a mão. O hóquei é 
jogado sobre patins e você usa um disco 
ao invés da bola. Em HyperBlade, a bola 
é uma espécie de estrela, a "quadra" tem 
a forma de um drome (uma cúpula 
invertida, fabulosa) e os jogadores 
utilizam patins e tacos para conduzir a 


«rr bola. As imagens gráficas, feitas em 3D, 
à são de boa qualidade, dando maior 
Click to Continue realismo ao jogo. 
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anarssssS” 


Depois de instalado (ver quadro), 
rode o jogo. Aparece uma tela. Para 
começar a jogar, clique em Play. Nesta 
versão colocada no CD-ROM, você vai 
participar de uma partida entre os Los 
Angeles Shockwave (de azul) e o Seattle 
Fury (de vermelho). São três jogadores 
por equipe: um goleiro e dois atacantes. 
E você é um dos atacantes do time azul. 

A visão do jogo é em primeira 
pessoa. Ou seja: a sua visão do jogo. E 
você controla um jogador de cada vez 


(visualizando o mesmo, o tempo inteiro). 


Em Hyper Blade, vale tudo: de 
empurrões até socos e pontapés. Além 
disso, existem alguns objetos que você 
pode usar para levar vantagem 
sobre o adversário. Por exemplo, 


-— movimenta o jogador para a frente (para 
mantê-lo em movimento, fique com a tecla 
apertada). 

v — pára o jogador 
= — vira O jogador para a esquerda 

— vira o jogador para a direita. 
2x *º — o jogador pula. 
2x «o jogador agacha. 
2x € — o jogador dá um soco para a esquerda. 
2x — o jogador dá um soco para a direita. 

S ou Ctrl — ataque. Usando a tecla S mais alguma de 
movimento, você tem uma espécie-de golpe especial 
(por exemplo, S + Seta para baixo = rasteira). 
D — aumenta a velocidade do jogador, controlada 
por uma barra que surge na tela. 
“ou Z — toca a bola quando você estiver no ataque 

E e troca de sacou quando estiver na defesa. 

barro espaço — arremessa a bola para o gol 


dava: 
S€ — sai do jogo. 


São apenas irês 
jogadores por 
equipe. E a ação é 
radical: vale até 
jogar bombas para 
conseguir marcar 
gols no time 
adversário 
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HYPER BLADE | 


À sensação de 
deslizar no drome 

é como estar dentro 
de uma espécie de 
bola gigantesca. 

E ainda existem 
rampas para saltos 
espetaculares 


DISTRIBUIDOR 
MSD 


TELEFONE: 
0800-223200 


PREÇO SUGERIDO 
R$ 85,00 


CATEGORIA 
Demo jogável 


LIMITAÇÃO 
Uma partida de 5 
minutos 


am 


são rampas (Ramp) onde você pode dar 
saltos espetaculares e assim enganar seu 
adversário. E outros, como obstáculos 
(Hurdle) dentro da "quadra", que 
acabam muitas vezes atrapalhando sua 
jogada. Portanto, cuidado. 

Em Armory (arsenal), você 
encontrará armas e bombas (algo 
muito “radical”, num jogo) para 
impedir seus oponentes de seguir em 
frente e marcar gols, que é o objetivo 
do Hyper Blade. 


Clique em Instalar o programa, na 
interface do CD-ROM, e sigas as 
instruções (em inglês) que aparecem (na 
maioria das vezes, clique em Next). Na 
Janela com o título Register and Win!!!t, 
clique em Register Later. Nas próximas 
telas, aperte novamente Next. 

Aguarde até o término da instalação 
(ela demora um pouco). No final vá 
clicando em OK e Sim. 

Para rodar o jogo, vá em Iniciar, 
selecione Programas, localize o grupo 
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criado (Hyper Blade Demo), 
abra-o e clique em Hyper Blade 
Demo. 


Para dar mais realismo ao jogo, 
todos os movimentos dos jogadores 
foram "capturados", através de sensores 
espalhados pelo corpo de personagens 
reais (como é o caso do patinador, na 
foto abaixo) para que depois fossem 
reproduzidos de uma forma muito 
natural pelo computador. 


| 
As origens dos h 
números nas |. 
quatro civilizações 
mais importantes 


da antiguidade: Muitos jogos e 


Índia, Egito, interatividade na 
Grécia e Roma. | | maior aventura já 
p = produzida em CD- 
Ir T 
o. Lici TA ) Rom educativo. 


W 


- À venda nas melhores 
lojas de discos e informática. 
Para maiores informações Ligue (01 1) 822-1742 


j 
“ 
do 
Sur) 

= 
QVARTO MYNDO ERES 


Ini UANOUA Mlaltimeco 


O 1996 AYRTON SENNA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
PRODUZIDO SOB LICENÇA DO INSTITUTO AYRTON SENNA 


GUBBLE 


PECA 


Além do desafio, 
vale conferir o 
extremo cuidado 
das imagens 
gráficas de 
Gubble 


SISTEMA MÍNIMO 
Windows 95, 486/66 e 
8 Mb RAM 


PRODUTOR 

Actual Entertainment 
1030 E. El Camino Real 
* 101 Sunnyvale, 
California 94087 USA 


TELEFONE: 
001 (408) 654-7950 


FAX 
001 (408) 654-0399 


PREÇO SUGERIDO 
R$ 89,00 


CATEGORIA 
Demo jogável 


LIMITAÇÃO 
30 dias 


m Gubble sua missão é 


ajudar um homenzinho lilás a 

escapar de labirintos cheios 
de inimigos. Para sair, é preciso que se 
cumpra uma tarefa. Ou seja, o 
homenzinho, tem de desaparajusar 
todos os parafusos e porcas que existem 
pelo caminho e ainda fugir dos inimigos 
(robôs que atiram foguetes, 
engrenagens... ). 


Fugindo dos inimigos 


Jogo instalado e aberto, aperte F3. 
Surge uma outra tela. Aqui você escolhe 
uma das fases do Gubble. Para isso, 
movimente o homenzinho (com as setas 
direcionais) até o círculo vermelho e dê 
Enter. Aparece o nome da fase e em 
seguida, você já pode começar a jogar. 
Movimente o homenzinho até ele 
“subir” na chave de fenda (dependendo 
da fase, pode ser outro tipo de 
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Aparentemente este jogo é fácil: 

você deve soltar porcas e 

parafusos. Mas existem vários 
obstáculos para "animar" o game ( 


ferramenta), depois vá 
"andando" pelo caminhogf 
soltando os parafusos. 
Seja rápido e não esqueça 
de desviar dos inimigos. 

Quando acabar, o jogo 
volta para a tela do labirinto. 
Repare que o círculo vermelho ficou 
azul, indicando que aquela fase foi 
ultrapassada. Ande até o próximo 
círculo, dê Enter e um outro labirinto 
vai surgir. Ao terminar as três primeiras 
fases, você passará por um disquete 
azul, na tela. Isso significa que suas 
Jogadas estarão salvas. Assim, na 
próxima vez que você entrar no Gubble, 
poderá teclar F2 e ir direto para a fase 
que você estava jogando. 


Comandos 


€54V — movimentam o homenzinho 
F2 — abre um jogo já salvo 

F3 — abre um novo jogo 

F4 — acessa o menu Options 

Barra de espaço — o homenzinho voa 
ESC — sai do jogo 


Instalação 


. Clique em Instalar o programa, na 
interface do CD-ROM, e si ga as 
instruções (na maioria das vezes é só 
clicar em Next). Será criado um grupo 
de programas. Para entrar no jogo, vá 
até Iniciar, selecione Programas e depois 
clique Gubble, no grupo criado. 


CENÁRIOS TRIDH 

10 ADVERSÁRIOS IMPIEDOSOS. 

9 MANEJRAS DIFERENTES DE JOGAR. 
E DESALMADO. 


1429 
4 


Po 


| 
http://www tectoy com.br / 


multimedia 


AMAZEING 5! 


na: 


5 


Exit distance: 53 


Amazeing 
Jogo de Labirinto 


Es é um jogo aparentemente fácil, mas que 
vai exigir seu raciocínio espacial para sair de 
um labirinto, com paredes coloridas, o mais 
rápido possível. Clique em Executar Programa, 
na interface do CD, para começar o jogo. 

Os controles são feitos pelas setas direcionais. 
Tente seguir o mapa que aparece em algumas das 
fases para se orientar. A saída vai estar marcada 
com um X. 

São dois tipos de labirinto e o nível de 
dificuldade é progressivo em cada etapa. Por 
exemplo: depois de selecionar a opção One 
Level Game, no menu Game, uma lista dos 
níveis do jogo irá aparecer. O primeiro da lista 
(Explorer) tem um mapa e uma bússola para 
ajudar, o segundo não tem 
— | nada, o terceiro somente a 
| ” | bússola e assim por 
7 diante... 

CATEGORIA Para sair do jogo, clique 
Shareware em Exit, no menu Game. 
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Dynamite MineSweep 
No estilo Campo Minado 


L embrando o "Campo minado", do Windows, 
em Dynamite MineSweep, você não precisa 
clicar nos quadradinhos para achar as minas. Basta 
movimentar o mouse pela tela do jogo. Fazendo 
isso, o campo vai se abrindo sem que as minas 
explodam. 

Você vai saber quando elas estiverem por perto 
pois, ao se aproximar de uma, a área em volta vai 


ficando escura. Vence quem conseguir abrir uma 
área maior na tela sem explodir as minas. 
Instale o jogo clicando em Instalar o programa, 
na interface do CD-ROM. Quando o processo 
acabar, será criado um grupo no seu HD. Para abrir 
o jogo, vá em Iniciar, no Win 95, selecione 
Executar e digite o seguinte comando: 
C: ÍDYNAMINENDYNAMINE. EXE 
Aparece a tela do MineSweep e aí é só começar 
a jogar. Para uma nova partida, selecione New no 
menu Game. 
Dica: se você quiser saber SISTEMA MÍNIMO 
onde estão as minas e | Windows 3.1 ou 
ganhar mais pontos, vá em | superior, 486 DX2 com 
Options e acione a opção | 4 Mb de RAM 
Kid's Game. Assim toda a 
vez que você estiver perto 
de uma mina um bip vai 
tocar. 


CATEGORIA 
“Shareware 


LIMITAÇÃO 
100 jogadas 


ynamine Swmeep Level 10 


Em 
Português! 


Só existe uma 


saída! Uma pi mi estreado de regressar! 
URÂNIO 235, 


A PROVA DE QUE TUDO É POSSÍVEL!!! 


«a (011) 2862-3657 BYIE 


Email: byteinfoodialdata.com.br PROSERE 


DESCOMPLICANDO 
A INFORMÁTICA 


Baku Baku 
Um “Tetris” 
mais atual 


Nº estilo "Colunms”, 
aqui os blocos 
foram substituídos por 
animais e seus alimentos 
básicos (panda/bambu; 
cachorro/osso; 
macaco/banana; coelho/cenoura). 

As regras são simples: você tem de empilhar os 
alimentos e as animais que caem do alto da tela, 
de forma que cada bicho 
fique perto do alimento. 
Assim ele vai comê-lo e 
as "peças" desaparecerão. 
O importante é não deixar 
que a tela fique cheia de 
peças, pois aí você perde. 


SISTEMA MÍNIMO 
Windows 95, 486 DX2 
com 8 Mb de RAM e 
256 cores 


CATEGORIA 


Trial version 


Pacman 


S ucesso na década de 80 
o Pacman ou Come- 
come, está de volta. As 
regras continuam as 
mesmas: você tem de fugir 
dos fantasmas que tiram a 
sua vida. 

Instale o jogo, clicando em 
Instalar Programa, na 
interface do CD, e dê um 
nome para o grupo de 

programa que será criado (pacman, por exemplo). 
Para entrar no jogo, vá em Iniciar, selecione 
Executar e digite a seguinte linha de comando: 
C: XPACMANY PACDEMO . EXE 

Quando o Pacman carregar, aperte a tecla 
F2 e comece a jogar. Use as setas direcionais 
para que o bichinho amarelo 
coma todos os pontinhos do 
labirinto e passe de fase. Coma 
“| as vitaminas (bolinhas que 
| piscam) para ficar poderoso e 
devorar os fantasminhas. 
Para sair do jogo, tecle ALT+F4. 


CATEGORIA 
Trial version 
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| do mesmo número, 


| eliminadas com simples 


E BAKUBAKU| 


O jogo roda direto do 
CD-ROM, bastando clicar 
em Executar Programa. 
Configure o BaKu Baku, 
para que você possa usar as setas direcionais para 
controlar as peças que caem. Para isso, vá em 
Option e selecione a opção Operation Settings. Na 
janela que se abre, clique em 1P: Key - 2P:Key e 
depois em Cursor Key. Dê OK. Os controles 
passarão para as setas direcionais (move as 
pecinhas para o lado desejado) e para a tecla Enter 
(muda a posição das peças que caem do alto da 
tela). Comece o jogo, selecionando Arcade no 
menu Game. 

Clicando em Quit, você sai do jogo. 


Monte Carlo 


ste é uma 
É variante do 
Paciência. O objetivo | 
é eliminar todas as | 
cartas que aparecem 
na tela do jogo. Mas 
elas só poderão ser 
eliminadas se forem 


não importando a cor, 
e se estiverem uma ao | 


| lado da outra, tanto na vertical, horizontal ou diagonal. 


A medida que as cartas vão sumindo, clique na 
pilha para que novas cartas sejam colocadas no lugar. 
Você ganha se conseguir eliminar todas as cartas do 
monte. 

O jogo roda direto do 
CD-ROM, clicando em 
Executar Programa. 

Quando o jogo entrar, 
comece a jogar. As cartas são 


SISTEMA MÍNIMO 


Windows 3.1 ou 
superioir, 386 DX2 
com 4 Mb de RAM 


cliques do mouse. 


TriplePlay 


O método de imersão baseado em 
jogos interativos, faz do aprendizado 
uma diversão e um meio eficaz de se 
aprender inglês. 

O TriplePlayPlus! utiliza a tecnologia 
de reconhecimento de voz da Dragon 
11) 444.8664 - E (US a z Systems em todas as fases dos jogos, 
DM Clcd “E permitindo o treino da pronúncia. 

) 743.3331- Utilizando o recurso de gravação e 
xcel Byte NO playback, pode-se comparar a sua voz 
PiyB19A BS - MAC com a dos falantes nativos. 


LET'S TALK 


VWW Mais de 2.500 palavras e expressões em 100 categorias para 
) 852.6838 - cada idioma, representando o mais completo no 


RES. desenvolvimento de vocabulário e pronúncia. 
ec New 


ÃO PAULO-SP = — 
sap Informática ; fi 


) 5338.2951 - TriplePlay 


entral pio ho qu , e SH e 


119) 433.8499 - Interativo: Conta com o premiado sistema integrado de e 
3. HORIZONTE-MG reconhecimento automático de voz e funções de gravação e AO 
play- back, gerando incontáveis oportunidades, em cada seção, qi O 
31) 286.1166 - de se praticar e aperfeiçoar a pronúncia. "eme 


UIZ DE FORA-MG 


DO ALL-IN-ONE 


Bitmania 1 

| pi LANGUAGE FUN! 
021) 220.6602 - faca 5 
Bitmania 2 q! Cao 

o. Indicado para crianças de 03 a 12 anos, software 

121) 394.8796 - BZ. a com as línguas: Inglês, Espanhol, Francês, 

entral do Software R To Alemão e Japonês em um único CD. 

E nao ; pançsé 1 Sendo um programa interativo, ensina centenas 
criilaino! 1 Mm 7 de palavras e expressões em cada um destes 

021) 532.1566 - as idiomas. 


Syracuse Language Systems 


The Leader in Language Instruction Technology 


) 5393.1887 - 
) 5833.4341 - 


MND 


MULTIMÍDIA 
PORTO ALEGRE-RS 0800-223200 


800. 260.260 - 


ncomp 


Hacromedia xRes [Save Disabled) - [cindy. BHP (RGB) E 11] 


Um dos poderes do 
xRes: retirar a 
famosa pinta da 
Cindy Crawford ou 
modificar a cor 

dos olhos. 

No CD-ROM você 
pode experimentar 
todo o programa. 
Só não pode salvar 
seu trabalho 


O xRes é um poderoso programa 
para tratamento de imagens, com 
recursos semelhantes ao Photoshop. 
Confira o que ele pode fazer 


ão bom quanto o Photoshop. 

Assim está sendo classificado 

o programa xRes, um outro 
editor de imagens com várias 


ferramentas disponíveis. E como a 


Revista está sempre do lado do leitor, 
para você testar e ver se concorda ou 
não com essa opinião, colocamos no 
CD-ROM uma versão de demonstração 
desse programa (o Photoshop saiu na 
edição nº 15 da Revista). Com o xRes, 
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você vai poder editar imagens 
digitalizadas deixando-as do jeito que 
quiser. Poderá mudar a cor dos olhos, 
cabelos, corrigir alguma imperfeição... 
Nesta reportagem vamos ensinar as 
principais funções do programa, usando 
o rosto da modelo Cindy Crawford, 
como exemplo. O resultado é 
impressionante. Mas como esta é uma 
Trial Version, você não poderá salvar 
seu trabalho. 


Depois de instalado (ver quadro), abra 
o xRes. Uma tela cinza com várias janelas 
de ferramentas vai aparecer. Feche todas 
(clicando no pequeno X em cada uma 
delas), para deixar na tela somente a barra 
de ícones, do lado esquerdo. 

Agora vamos começar a trabalhar a 
foto. Usamos uma foto da Cindy 
Crawford, mas você pode usar qualquer 
uma das que estamos dando em nosso 
CD-ROM. Para isso, faça assim: 


ME) No menu File, selecione Open... 
e localize o drive de CD-ROM 


(normalmente D: ou E:). Em seguida, 
entre no diretório EntreNlmagens e 
escolha o arquivo desejado. O 
Alicia26.JPG é um dos mais legais para 
se trabalhar. 


Q Assim que a imagem aparecer, 
aumente-a usando o botão de 


zoom (a lentezinha). Agora siga os 
passos e aprenda a utilizar as 
ferramentas do programa. 


Que tal deixar a Alicia com olhos 
verdes? No caso da Cindy, do original 
castanho, trocamos a cor para azul. Não 
pense que é fácil, pois é preciso muito 
cuidado com os detalhes para não 
deixar o olho deformado. Vale lembrar 
que dificilmente você conseguirá 
acertar na primeira vez. Mas não desista 
e refaça o processo quantas vezes 
forem necessárias. 


| 
D A melhor forma de trabalhar os 
olhos é em "zoom". Use o ícone 


Em Picker (acima) 
escolha a cor (para 
mudar o tom do olho, 
por exemplo) e depois 
em Brush Options 
(abaixo), o pincel que 
vai utilizar para 

aplicar a cor escolhida 


de lente de aumento e dê dois cliques 
sobre um dos olhos. Tente enquadrá-lo 
totalmente na tela, utilizando as barras 
de rolagem da tela. 


9) Agora, clique duas vezes sobre o 
ícone de pincel, na barra de 


ferramentas. Duas 
janelinhas flutuantes irão 
aparecer. Elas servem para 
controlar a transparência 
(no item Opacity da "aba" 
Brush Options), o tamanho 
(em Size na "página" 
Shape) e o tipo do pincel 
(na outra janela, na opção 
Brushes) para pintar de 
azul os olhos. 


Q Em Brushes, escolha o pincel 
Soft (o primeiro da lista). Na 
outra janela, arrume a barrinha Opacity 
para um valor na casa dos 50 (utilize 
valores menores para olhos mais claros, 
como os da Alicia). 
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Em Shape você 
determina a 
espessura da ponta 
do pincel que vai 
usar nos "retoques". 
O trabalho deve ser 
feito com muito 
capricho e cuidado 
para ficar perfeito 
no final 


QB Agora é preciso configurar a 
página Shape. No item Size 


determine um número para a espessura 
do pincel. No caso da Cindy, usaremos 
20. Mas para imagens menores (a foto 
da Alicia, por exemplo) um bom 
número seria entre 6 e 8. 


15) Na barra de ferramentas, do lado 
esquerdo da tela, clique duas 
vezes sobre o quadradinho de cor preta. 
Uma caixa de cores vai aparecer e você 
poderá escolher uma delas para usar. 
Pegamos um azul-claro (para a Alicia, 
escolha uma cor que "puxe" para o 
verde). Feito isso, feche esta 
janelinha para abrir espaço. 


Comece a pintar o interior dos 
olhos. Faça isso com extremo 


cuidado, tentando deixar um contorno 
da cor original na íris, para dar um 
efeito mais real. Para pintar os locais 
menores, diminua o tamanho da 
"ponta" do pincel (em Size). Se borrar 
ou o resultado não ficar legal, vá até 
o menu Edit e escolha Undo para 
desfazer a última ação. 


O Para dar mais realismo ao 
nosso trabalho, vamos colocar 


algumas manchinhas no olho. Para 
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isso, abra a caixa de cores e selecione uma 
variante da cor que você usou, puxando 
um pouco para o verde-escuro. 


[Ho Diminuímos para quatro a 
espessura do pincel para 
“manchar” os olhos azuis com pequenos 
risquinhos retos saindo da pupila. Na 
foto da Alicia, use um tamanho menor 
para o pincel, já que os olhos dela são 
menores que os da Cindy. Mas nada de 
exageros. 


9 Quando o olho estiver a seu 
gosto, é só tirar o zoom (clicando 
duas vezes sobre o botão da lente) e 
conferir o resultado. Só não esqueça de 


repetir o processo no outro olho, usando 
as mesmas cores. 


A famosa pinta 


Para mudar mais ainda o rosto da 
modelo Cindy Crawford, vamos retirar a 
famosa pinta do lado esquerdo da boca. 
Siga os passos e aprenda como usar a 
ferramenta que cria esse efeito. Depois 
você poderá usá-la para remover 
"defeitos" de outras fotos. (Ee 


A Bíblia em Multimídia 


contém o texto completo da 


LANÇAMENTO 
Bíblia Sagrada, do Gênesis EM CD ROM 
ao Apocalipse, tradução 


para o Português de , 
João Ferreira de Almeida, 
na versão da Imprensa 
Brasileira, de acordo 

com os melhores textos 
em Hebraico e Grego. 


De acordo com o Cânon 


/ 
usado, a Bíblia em 
Multimídia está dividida 
em Velho e Novo | 
Testamentos, com os | 
livros que os compõem. 
O produto ossui, também, | 


12 mapas bíblicos coloridos, 
uma cronologia para 


esmm 
estudo da vida de Jesus e La 
esboços dos livros do M U L +: | M [ D | ÂÀ 
Novo Testamento. = Doni 


Ta oa 


Re curhas disponíveis P . . di d " 
Todos aqueles permitidos rimeiro produto do genero em 
o onlfento NARA Língua Portuguesa, no Brasil. 


Sendo um instrumento para 
pesquisa em banco de dados, 
A Bíblia em Multimídia 
tem várias funções que 
permitem recuperação de 
textos em segundos. 


pes 
| 


OS MELHORES TÍTULOS EM CD-ROM 


E 
RIO (021) 533 3200 | x 
- SÃO PAULO (011) 820 5160 o 

= “TELEREVENDA (0800) 22 3200 


XRES | 
v 


Macromedia xRes (Save Disabled) 


DEDOS RESSEEO EEEEE 


O Enquadre na tela, usando a 
ferramenta de zoom, o “defeito” 
que vai corrigir. Em nosso exemplo, a 
pinta. Movimente as janelinhas 
flutuantes a seu gosto, para uma 


melhor visualização. 
[cindy.BMP (RGB) & 2:1] 


Ru EE 
oo gá is 
ot Hard AirBrush Caligrapht, 


da dá Cá Dá 


Charcoal * Crayon 


Adeus, famosa 
"pinta": É "copiado" 
um trecho do rosto 
e depois ele é 
“colado” sobre a 
pinta 


PREÇO SUGERIDO 
789 dólares 


CATEGORIA 
Trial version 


LIMITAÇÃO 
A opção salvar está 
desabilitada 


[25 Dê dois cliques no ícone parecido 
com um “carimbo” e configure o 


tamanho (em Size), na página Shape. Use 
um número em torno de 20 pontos para 
"defeitos" relativamente grandes e valores 
menores para "defeitos" pequenos. 


O Segure a tecla ALT e clique em 
um local da imagem, perto de 


onde um pedaço será copiado para 
"cobrir" o defeito. Desse modo, uma 
cruz será marcada na imagem. 


O Agora que o ponto de partida já 
está selecionado, solte o ALT e 
use o mouse para "pintar" o defeito 
desejado com o pedaço da imagem 
marcado pela cruzinha. 


15) Pronto, dê os retoques finais, e, 
se não ficar contente com o 


resultado, desfaça a última ação com o 
Undo no menu Edit. 
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Sombrancelhas 


Como a foto que usamos da Cindy 
Crawford não é muito atual, vamos 
alterar a linha das sobrancelhas da 
modelo, que hoje em dia estão menores 
e mais levantadas. Para isso, usaremos a 
mesma ferramenta de "carimbo" (assim 
você aprende melhor como usá-la). Veja 
como fizemos: 


E) Primeiro usamos o 
zoom na área da 
sobrancelha esquerda. Então 
selecionamos a ferramenta 
"carimbo" e, com a tecla 
ALT apertada, clicamos 
numa área livre logo abaixo 
da sobrancelha. 


Com a cruz marcada, pintamos a 
parte inferior dos pêlos, retirando 


um pouco da espessura € redesenhamos 
a sobrancelha. 


O Apontamos o Em 
“carimbo” para & 


as partes mais escuras 
da sobrancelha, para 
melhorar o efeito de 
sombra deixando-o 
mais real. 


O Repetimos o processo na outra 
sobrancelha e pronto. O rosto da 


Cindy ficou ainda mais bonito. 


Instalação 


Clique em Instalar o programa, na 
interface do CD-ROM, e vá dando Next, 
nas telas que aparecem. Para abrir o 
programa, vá até Iniciar, selecione 
Programas, localize o grupo 
Macromedia xRes e clique sobre o 
ícone do xRes. 6.2 


VEM AÍ O 
CD-ROM 
QUADRINHOS 
TURMA DA 
MÔNICA. 


Mais um grande 


lançamento da 
EDITORA FTD. 


ca FTD Maiores informações: 


i ligue grátis 
Editora 0800 158555 


WORDWARE. 


v 


São 43 "macros" 
(mini-programas) 
que o Wordware 
acrescenta ao 
Word 7. Mas para 
funcionar precisa 
ser instalado 


corretamente. 
Acompanhe. 


detléáiivos 


Mais Poder pa 


Com o Wordware, sem sair 

do Microsoft Word 7, para o Win 
95, você ouve músicas, gerencia 
arquivos, joga, usa agenda... 


e você já ouviu falar em 

“macros”, mas não sabe bem o 

que é isso, agora tem uma 
excelente oportunidade de aprender. 
Elas são uma espécie de programinha 
que, quando associado a um botão, 
passa a ser um atalho para tarefas 
específicas. Pode ser para deletar 
arquivos, usar o alarme para recados 
no micro, ou ouvir um CD, sem que seja 
necessário sair do Word e executar um 
outro programa. No caso, estamos 
falando do Wordware, um Shareware 
especial para o Microsoft Word 7, para 
Windows 95. 
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À Ele acrescenta cerca de 43 

novos botões ao seu Word, 
agilizando diversas tarefas que 
você realiza enquanto edita um 
texto. Esta versão não é completa. 
Logo não estranhe se alguns botões 
não funcionarem. Se gostar do 
programa, basta fazer o registro e terá 
acesso a todos os botões. 


à 


Instalação 


Para que funcione corretamente, é 
preciso instalar o Wordware e fazer 
algumas configurações no Word. Se seu 
Word for em português, siga todo o 
processo. Se for em inglês, vá somente 
até o passo 3. 


O Clique em Instalar programa na 
interface do CD-ROM (o Word 7 


deverá estar fechado). No final, o Word 
abrirá automaticamente, e mostrará um 
texto com as instruções em inglês. 


9) Vá até o menu Exibir (View) e 


clique em Barra de Ferramentas 
(Tool Bar). i 


a O WOFG 7 


[e D) Uma lista irá surgir. Habilite os 
itens CD Player AMF, Wordware 
e Wordware 42, e dê OK. 


GB No Word7 em inglês o serviço 
esta pronto. Na versão em 


português, clique em Arquivo e depois 
em Modelos. Na janela que surgir, 
clique em Adicionar. 


Na tela seguinte, localize o 
diretório Startup, dentro do 
diretório do Word (geralmente é 
C: MSOFFICENWINWORDYSTARTUP) . 


59) Dentro do Startup, dê dois 


cliques sobre o arquivo 
WWMAIN e a seguir OK. Pronto, a 
instalação e configuração do Wordware 
estão finalizadas. 

Sempre que você entrar no Word, vai 
ser preciso reiniciar o Wordware. Faça 
assim: clique em Arquivo e depois em 
Modelos. Escolha na lista o WWMain. 
Dê OK. As barrinhas vão aparecer. 


Utilizando o Wordware 


É através das três novas barras de 
ferramentas que você vai acessar as 
macros. Sempre que você deixar o 
cursor do mouse "descansar" sobre um 
dos botões, o nome da macro irá surgir. 
Como são muitas, vamos dividi-las em 
grupos e dar um rápido resumo das 
funções das que estão disponíveis nesta 


São acrescentadas 
três novas barras 
de ferramentas 

no programa. E se 
você não gostar, 
pode voltar tudo 
ao que era antes 


j A aparência do seu Word 7 fica 
| como esta tela. Confira a função | 
de cada um dos botões nas 

páginas seguintes 
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WORDWARE | 
v 


versão. Você 
também pode 
acessar as macros 
pelos dois menus que são incluídos no 
Word: o Wordware e 
lee A GRE FileManagement. 
Música 


qERss EEE — | | Este barra aparece na vertical, do 


lado esquerdo da tela. 


WWCDPlayer — desabilitado 

WWCDRandom Play — toca 
músicas de forma aleatória. 

WWCDPlay — toca a primeira 
música do CD. 

WWCDPrevious Track — volta à 
música anterior. 

WWCDScan Backward — retorna 
um pouco a música. 

WWCDScan Forward — avança a 
música. 

WWCDNext Track — troca a 
próxima música. 

WWCDPause — pausa a música. 

WWcCDStop — pára a música. 

WWCDEject — abre a bandeja do 
CD-ROM. 
Nem todas as 
funções estão 
habilitadas (para 
isso só 
registrando 
o programa). 
Confira, ao lado, 
a função de cada 
um dos botões 


Gerenciador de Arquivos 


Estes botões ficam na primeira barra 
de ferramentas, na parte inferior da tela. 


| WWaActive Window — abre uma 
15H | janela. Se você tiver mais de um 
documento aberto no Word, eles serão 
listados na janela. Escolha um deles, 
clique em Active, e o documento 
aparecerá na tela. 

WWWinFaxPro4 — aciona o 

WinfaxPro (se ele estiver 
instalado), para enviar um Fax. 
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= | WWPrint Summary 

E=* | Information — desabilitado. 

res, WWMake Directory — cria um 
diretório. Ao clicar neste botão 
uma janela com os diretórios do seu 
micro irá surgir. Localize onde deseja 
criar o diretório e depois clique em 
Make Dir. Digite, no campo 
correspondente, o nome do diretório a 
ser criado. Depois, clique em Make 
Directory. 

[is] WWRemove Directory — deleta 


um diretório. 
| WWcCopy File — copia arquivos. 
|| WWRename File — renomeia 
arquivos. 


da] WWMove File — move arquivos 


“| WWDelete File — deleta 
arquivos. 


(E | WWProject Manager — 
aim desabilitado 
Utilitários 
(ainda na primeira barra) 


“| WW Personal Information 
fis] Manager — agenda de 
compromissos e endereços completa, 
com recursos de alarme. Vale a pena dar 
uma olhada. 

Ve] WWaAlarmer — alarme para 

| lembrar seus compromissos. 


g=»| WWPhone Master 

Dialer — faz chamadas 
telefônicas se você tiver um modem 
instalado. 
E4| WWTotal System 
e | Information — dados técnicos: 
memória, espaço em disco... 


LANÇAMENTO 


ACTIVISION. 


OS MELHORES TÍTULOS EM CD-ROM 


WORDWARE | 


Há até um "jogo 
da velha" (acima) 
e dicionário 
francês/inglês 


PREÇO SUGERIDO 
40 dólares 


CATEGORIA 
Shareware 


LIMITAÇÃO 
21 dias 


WWCommand QuickRun — 
executa um aplicativo DOS, sem 
sair do Word. 

WWFile Find and Run — 
localiza e executa um arquivo. 


WWFrench Dictionary — 
dicionário francês/inglês. 
WWlose All Open — fecha 
todos os documentos abertos no 
o com a opção de sair do Word em 
seguida. 

4 WW'Trash Changes — fecha 

«== todos os documentos do Word, 
sem salvá-los 
| WWExit Master — sai do 
Windows. 

WWWord Lock — permite 
colocar senha nos arquivos. 
WWNetwork Connect — mapeia 
unidades de rede 


Entretenimento 


WWWords per Minute 
Evaluation — teste de velocidade 
em digitação. 

WYW Tic Tac Toe — jogo da 
Velha. 

WWHangman -— jogo de 

forca. 

| WWLogo Setup e WWLogo — 
permitem trocar a imagem de 
entrada do Word. Em nossos testes, não 
funcionou muito bem. 

WW Play and Record Waves — 
ouve ou grava arquivos .WAV. 
WYW Play Multimedia — executa 
arquivos com extensão .AVI e .MID. 


Edição de Textos 


WWSmart Quote Slayer — troca 
o estilo das aspas utilizadas. 
WWSmart PasteToggler — 
muda opções de "colagem" de textos no 
Word. Evite alterar estas opções. 
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fes] WWQuick Create New 
: Toolbar — cria uma nova barra de 
ferramentas. Vá em Ferramentas, 
selecione Personalizar, para "jogar" na 
barrinha os ícones que deseja. 
ra | WWTab Side Manager — 
gerencia o espaçamento do início 
e final dos textos. 
+ | WWDocument Reveal - mostra 
no título do documento do Word, 
ao invés do nome, alguma informação 
útil sobre ele. 
WWModify Most Recently 
Used — modifica o número 
possível de últimos documentos abertos, 
que aparecem no final do menu 
Arquivo. 
ai WWArrange Window — 
“arruma” as janelas abertas do 
Word (não minimizadas) para que sejam 
radas ao mesmo tempo. 
WWInsert Date or Time — 
insere data, horário, ou os dois no 
seu documento. 
mms! WWClock and Calendar 
Manager — controla o relógio e o 


E ?| 


calendário. 


WWFloppy File Name Lister — 
insere no documento uma 
listagem dos arquivos localizados no 
drive escolhido. 

WW'Save Backup — grava o 
documento aberto no disquete, 
como um "backup". 
WWReinitialize — reconfigura o 
Wordware para ele se atualizar e 
com seu computador. + 


egou! CD-Rom 
ara meninas 


A 


EXPRESSION 


w 


Com o Fractal Design Expression 
você pode criar telas no estilo 

dos pintores expressionistas. 

O resultado pode ser surpreendente 


Por Jefferson Silva 


Ilustração: Tarciso T. Salvador 


Esta ilustração foi 
criada usando o 


i Cavalcanti, Van Gogh, 
Munch... Todos são mestres 
programa. Veja, da pintura expressionista. 
passo a passo, Mas você tem uma vantagem sobre eles. 
como também fazer js não tinham computador e você sim. 
Eca Com isso, pode usar o programa Fractal 
Design Expression, para pintar suas 
próprias telas, sem a preocupação de 
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usar tintas, pincéis, telas... E mesmo se 
você achar que não tem nenhum dom 
para a pintura, vale a pena explorar o 
programa. E caso já pinte suas próprias 
telas, experimente confeccioná-las no 
computador, e depois usar como papel 
de parede. 


Uma explicação sobre 
o programa 


O Expression trabalha baseado em 
gráficos vetoriais. Ou seja, tudo o que 
for desenhado é transformado pelo 
programa em cálculos matemáticos, 
permitindo assim, ampliar e reduzir 
qualquer imagem sem perda de 
qualidade. É claro que existem outros 
programas que trabalham com esse 
mesmo tipo de gráfico (CorelDraw, 
Adobe Illustrator...), mas nenhum com 
os recursos de pintura no estilo 
expressionista. Por isso, vale a pena 
explorar cada tipo de pincel existente no 
programa. A variedade é enorme e 
abrange desde os mais tradicionais, até 
alguns muito divertidos, como pezinhos, 
peixe, folha... 

Outra coisa. Esta é uma versão beta 
do programa (em fase de finalização). 
Por isso, os produtores recomendam 
que você vá salvando sempre seu 
trabalho para não ter surpresas 
desagradáveis depois. Por exemplo, 

o programa "cair" enquanto você está 
"pintando". 


Freehand Tool 


Retângulos e 
círculos 


Largura da - 
ponta do pincel 


O funcionamento 


Para que você possa se familiarizar 
com as ferramentas do Fractal Design 
Expression, vamos mostrar como criar 
uma ilustração bem simples: um rosto 
com traços abstratos para você ter uma 
idéia geral do programa. Mas vale a 
pena explorá-lo. Não deixe de conferir 
dentro da pasta Samples do Expression, 
as ilustrações já prontas. 

Depois de instalado (ver quadro), 
abra o programa. Aparece uma tela 
cinza, com algumas janelas de 
ferramentas. Faça assim para começar 
a desenhar. 

| 
Vá em File e selecione New, para 
abrir uma nova tela. Depois, na 
janela Stroke Warehouse, escolha um 
tipo de pincel. Para nosso exemplo, use 


Alguns atalhos 
Aqui, alguns atalhos que 
você pode usar. 


Col + [+] — zoom + 

Ctrl + [-] — zoom - 

Ctrl + [*] — visão geral 
Ctrl + F — traz o objeto 
para a frente (totalmente) 
Ctrl + B — envia o objeto 
para trás (totalmente) 
Ctrl + ] — traz o objeto 
para a frente (um) 

Ctrl + [ — envia o objeto 
para trás (um) 


o Water Brush (tipo guache), mas você 
pode escolher qualquer um. 


Na barra de ferramentas, do lado 

esquerdo da 
tela, clique no ícone 
Freehand Tool, 
para dar um traço 
mais solto ao 
desenho. Feito isso, 
na tela em branco, 
desenhe uma figura 
em ziguezague 
(exemplo ao lado, 
que servirá de fundo || 
para a pintura). 


Agora vamos começar a 

desenhar os contornos básicos do 
rosto. Experiente os diversos tipos de 
pincéis, que vêm com o programa, (E 


Ano 2 Nº 18 Revista do CD-ROM 33 


A 


Para desenhar é 
como se 

você estivesse 
usando um 

pincel. Pode 
inclusive acertar 

o tamanho e, claro, 
as cores. No final, é 
possível colocar 
uma moldura em 
sua criação 


“001 (408) 438-9670 


DISTRIBUIDOR 
Compugrafia, Inc. 

Miami, Flórida 

Fone: 001 (305) 597-8820 
Fax: 001 (305) 597-8891 


PREÇO SUGERIDO: 
449 dólares 


CATEGORIA 
Versão Beta 


LIMITAÇÃO 
Produto não finalizado 


S 


EXPRESSION 


mude as cores e as espessuras. Para 
mudar a espessura do pincel, vá até a 
caixa Paint Style, clique em Stroke e na 
opção Width, digite o tamanho. Se 
quiser alterar a cor, vá em Color e 
deslize as barras de controle até a cor 
desejada. 


Quando tiver terminado o 

contorno, será a vez dos detalhes: 
boca, nariz, cabelo, sobrancelhas..., 
usando os mesmos procedimentos 
acima, porém, mais uma vez, variando 
os pincéis e as cores. 


Coloque uma moldura para dar 

um destaque especial. Escolha a 
ferramenta Rectangle e contorne a 
ilustração. Agora vá a caixa Paint Style, 
selecione Fill e escolha a opção 
Gradient (o terceiro ícone) que faz 
degradês. Será aberta uma lista com os 
padrões de preenchimento. Para esta 
ilustração escolhemos o degradê Fire. 
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* Expression - [imagenn xpr] 


Quando clicar em Fire, o 

retângulo automaticamente será 
preenchido com o padrão já criado pelo 
programa. Mas em nosso exemplo, 
alteramos o degradê, dando um toque 
mais pessoal. Faça isso, clicando em 
Edit. Na caixa que se abre (Gradient 
Editor), aparece uma barra colorida 
mostrando como está o degradê. Para 
alterar as tonalidades do degradê, puxe a 
setinha de baixo, para a direita até ficar 
parecido com a ilustração. 


Como o retângulo ficou sobre a 
ilustração, vamos jogá-lo para 
trás. Para isso, vá até o menu Arrange e 
clique em To Back (para trás). 
Pronto, agora é só assinar sua 
obra de arte. 6.7) 


O programa precisa ser instalado. 
Para isso, na interface do CD-ROM, 
clique em Instalar Programa. Na 

| próxima tela que aparece, clique em 
Unzip, para que os arquivos do 
Expression sejam descompactados. No 
final dê OK. Só aí a instalação terá 
início efetivamente. Vá clicando Next 
nas telas seguintes e depois em Start. 
No final será criado um grupo em 
Programas do menu Iniciar. Para abrir 
o programa, basta clicar no ícone 
criado na instalação. 


À segiiência de 
MECHWARRIOR 


LA 


O SUPER 
— LANÇAMENTO 


— Visite: 


ID :/AW activision.com 
OS EMCD-ROM | | 
RIO: 021-533-3200 


SÃO PAULO: 011-820-5160 
TELEREVENDA: 0800-22-3200 


ea 


Para funcionar, 

o Total FAX precisa 
ter um modem 
corretamente 
instalado e ser 
informado qual a 
COM (porta) que 
ele utiliza 


FAX: 
(031) 441-8848 


PREÇO 
20 Reais 


CATEGORIA 
Shareware 


LIMITAÇÃO 
Repetidos avisos 
pedindo o registro 


de comunicação existentes no 
mercado estão em inglês. Por 
isso mesmo, a empresa mineira Virtual 
Pictures resolveu lançar um pacote de 
programas, totalmente em português, 
para facilitar a vida dos usuários. 

Aqui vamos ensinar as principais 


Junções do programa Comunicação 
Total-Fax. Com ele, entre outras opções, | 


você vai pode passar.fax com hora 
marcada. 


Configurando o Fax 


Programa aberto, vá ao menu 
Opções, selecione Modem e informe em 
qual porta COM está o modem, o tipo de 
linha (pulse ou tom) e no espaço 
"Comando para Inicializar o Modem", 
digite ATZ. Depois, dê OK. 


Enviando um fax 


Não é preciso necessariamente abrir 
o programa. Apenas digite o texto do fax 
em um outro aplicativo que tenha a 
opção de impressão (o Word, por 
exemplo). Depois, faça assim para 
enviar seu fax: 


O Vá até o menu Arquivo e 
selecione Imprimir. Na caixa de 
diálogo que aparece, clique em 


Impressoras e defina como padrão o 
driver APF FAX (o próprio do programa). 


36 Revista do CD-ROM Ano 2 Nº 18 


programas E 


ber fax, a 


REsrbe] R) 


em português. E você Pro Perri 
marcada 


(7) Agora clique em Imprimir. Uma 
Janela vai aparecer. Preencha os 

espaços e, se quiser adicionar a pessoa 

que irá receber o fax em sua "agenda", 

basta clicar em "Adicionar ao catálogo”. 
Depois é só apertar "Enviar agora". 


Recebendo um fax 


Esta operação é muito simples. Basta 
abrir o programa e, na tela principal, 
clicar sobre o botão Receber. Aí é só 
esperar a chamada telefônica do fax, que 
ele será recebido automaticamente. 


Instalação 


Clique em Instalar o programa, na 
interface do CD-ROM, e sigas as 
instruções que aparecem. Para entrar no 
CT - FAX, vá em Iniciar, no Win 95, 
selecione Programas e clique sobre o 
ícone do Fax no grupo Comunicação e. 
Total. o 


P.SE FUNDC. 
ACELERE SEU CD-ROM. 


CD-ROM ACCELERATOR SOFTWARE 


Time” 


FOR USE WITH Windows 


Software com tecnologia avançada que torna o 
CD-ROM 10 X mais rápido, 
comparável a velocidade do disco rígido. 


À DISTRIBUIDORA 
F CURITIBA 
| INFORMÁTICA 
(011) 288-5055 - São Paulo 
(041) 322-5455 - Curitiba 
(048) 248-6766 - Florianópolis 


om ia E 


APRESENTAÇÃO 
ra primeiro unidade abrangeremos os 


Nosto 


Curso de 
Espanhol 


om a criação do 

Mercosul, falar 
espanhol pode se tornar 
tão importante quanto saber inglês. Por isso, 
colocamos no CD-ROM, uma amostra do Contacto, 
um curso que usa a multimídia para ensinar noções 
de espanhol. Ele roda direto do CD-ROM, bastando 
clicar em Executar programa. Entra uma 
apresentação e depois a tela principal. Clique na 
bandeira Brasil/Espanha para ir em frente. 

Nesta versão está disponível a Unidade 1. E você 


AJUDA 


Sagittarms, Bovwman. 


Calendário lunar 


I 

I 

I 

I 

I 

| 

l 

I 

I 

I 

] 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Il 

I 

Il 

l 

I 

I 

I 

I 

I 

| 

| 

! 

I 
nstalando este programa você poderá saber as 1 
fases da Lua e em que casa astral estão os ; 
signos do zodíaco em determinado dia. Clique 
em Instalar o programa, na interface do CD-ROM 1 
e espere até o final do processo. O Lunar será | 
colocado no grupo Iniciar e vai entrar de forma 
automática, quando você abrir o Windows. 
Para rodar o Lunar, dê dois cliques na 
luazinha, ao lado do reloginho. Uma caixa de ! 
diálogo é aberta. Clique em Proceed para entrar | 
na tela do programa. 

Configure o Lunar de ! 

acordo com os dados da | 

sua região (altitude, ! 

longitude, horário...). 

Vá em Options e 

selecione Configure... 


MÍNIMO 
s 95, 486 DX2 


CATEGORIA 
Shareware 
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CY OLTAR 


| 


LUNAR 
ESPANHOL | 
= PR) | 
CLOCK TALK | 


| poderá resolver os exercícios 
| da lição 1 e ainda ver a grafia 
e ouvir a pronúncia de 
algumas palavras, começadas 
com a letra A, no dicionário 
que acompanha o programa. Para isso, basta clicar 
sobre a palavra. Se quiser, grave sua pronúncia e 
compare-a com a correta. SISTEMA MÍNIMO 
Clique no botão Record e Windows 3.1 ou 
depois de salvar, clique em | superior, 386 SX 
Play para ouvi-la. Para usar aa ab ai 
cores 
este recurso, é preciso ter 
um microfone, conectado à 
placa de som. 


CATEGORIA 
Demo interativo 


m relógio diferente, útil para quem passa 

muito tempo na frente de um computador. 
Isso porque, além de colocar um relógio na barra de 
título de todos os programas do sistema, o Clock 
Talk fala o horário (em inglês) de tempos em tempos. 

Instale-o no micro, clicando em Instalar o 

programa, na interface do CD-ROM. Quando o 
programa perguntar se quer colocar o ícone do Clock 
Talk no menu Iniciar, aceite. Assim, quando você 
abrir no Windows, ele entrará automaticamente (um 
ícone será colocado na barra de tarefas, perto do 
reloginho). Para configurá-lo, clique sobre esse 
ícone. No primeiro botão da [7 
barrinha, escolha o intervalo |1 
de tempo que deseja para 
ouvir as horas (o padrão é 


; : é CATEGORIA 
de cinco em cinco minutos). 


Shareware 


O melhor curso de 
nformática esta aqui, 


COSROM 
do Livass 


a 


ja p-ROM a 
urso Multimídia em CD 


96) 


É 


Windows “. 


Wi 


“me ROM ut E ac ” 
Multimédia em CD-R O m CD a em CD-R 
coral Draw 8... int met iBook 3.0 


Power Point 7.0 
lord 7.0 | ToolBook 3.0 
tcess 7.0 Corel Draw 6.0 
tcel 7.0 : Internet 


mas de Pagamento: 

Cheque nominal à Editora Gráfica Terra Ltda. 
Ordem de Pagamento à Editora Gráfica Terra Ltda. 
Banco do Brasil - Ag. 1269-6 - c/c. 11288-7 ou 
Unibanco - Ag. 0256 - c/c. 120751-1 ou 

Bradesco - Ag. 3288-3 - c/c. 21330-6 

Enviar cópia do comprovante com cupom ou por fax. 


Valor Total 


R$ 


Válido até: 


rtões de Crédito: Nº 


Cursos multimídia em CD-ROM 


passe 


né a oM 
cria qm CD-RO 
a Multimídia € 
Curso E, ! 


Passo 4 


qa Pusso 


dedo ADIADA 


5 valdas are 


4 


Pu 
passo € SE Passo 
M passa Pano passo a Pa 


A 


cr 


Faça seu pedido pelo telefone (062) 281-3959, 
Fox: (062) 281-3391 ou preencha este cupom 
e envie pelo Correio à Editora Terra 

Rua 86, 626 - Setor Sul - CEP 74083-330 
Goiâni 


Nome: 


End.:. 


Cidade: ' Estado: 
CEP: Fone: 


A | 


Fone:(062) 281-3959 Fax:(062) 281-335 
Promoção válida até 15/01/97. CEpSaDa is SE ai 
E - - Goiânia - Goiás 
Despesas postais inclusas. E E . e-mail: terraQinternetional.com.br 


INTERNET | 


COMUNICAÇÃO 


Pacote de programas para 
acessar a Internet 


O STI-BBS está oferecendo aos leitores da 
Revista do CD-ROM, 15 horas de acesso grátis 
à Internet. Para isso, foi colocado no CD-ROM, 
um pacote de programas para esse acesso. 
Clique em Instalar o programa, na interface e 
siga as instruções, preenchendo um "cadastro" 
com seus dados. Depois envie-o ao STI, para se 
registrar. 


”] Atenção: este programa é 
| de responsabilidade do 
STI BBS. Qualquer 
dúvida, ligue para o tele- 
suporte do STI, fone 
(011) 889-0075. 


Mb de RAM 


CATEGORIA 
Freeware 
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Comunicação Total - Modem 


Para acessar e e outros PCs 


| Eacnda dertênicas 13:13 


o mesmo fabricante do Comunicação 

Total-Fax, o Total Modem, é um outro 

produto da empresa. Ele é todo em 
português (o que já facilita), a interface é amigável, 
e a utilização é bem simples. Basta fazer algumas 
configurações e pronto. Você já pode usar o Total 


Modem. 


Terminada a instalação (clique em Instalar o 
programa), abra o programa. Na primeira tela, 
informe a porta COM onde está seu modem. Se não 


souber, clique em Auto. 


Quando a tela principal aparecer, clique na 
opção Escolha do modem, no menu Modem, e 
marque o nome e o modelo do seu periférico. 


Depois clique em Configurar. 


Para anotar os números de telefones que você 


quer ligar, vá até o menu 
Preferências e selecione 
Agenda Telefônica. Na janela 
que aparece, clique em 
Adicionar. Preencha as 


informações solicitadas e, em — PRODUTOR 
Velocidade, escolha 57600 Virtual Piciures do 
(mesmo que seu modem não ia 
suporte este padrão). Em FONE: 
Protocolo, selecione Zmodem. (031) 491-3850 
Deixe as outras divisões do 
Jeito que estão. Dê OK. PREÇO 

Para discar, clique sobre o nadiga 
número e depois em Discar. CATEGORIA 
Aparece a janela Número do ' Shareware 
Telefone. Configure-a do f 
modo desejado e então clique LIMITAÇÃO 


em Discar para que a 
conexão se estabeleça. 


Repetidos avisos 
pedindo o registro 


AGÊNCIA DE IDÉIAS. 


Pe umpresso 
+ sonoros E 


TIME 
COMMANDO 


'dTfa 
es 


Os melhores títulos em 
CD-ROM, com entrega imediata 
e suporte de instalação, 

estão na DIRECT SHOPPING. 

E Game-Over. 


F 
Ê 
ã 
3 
5 
a 
E) 
a 
É 
g 
E 
E 
E 
[E 


renais ENCLIPOPÉDIA 


LANÇAMENTO | À 


Vol.3: Double Dragon, 
Yar's Revenge, Night Driver, 
Pressure Cooker, Private ALONE IN 


Eye, Checkers e mais THE DARK 1 E 2* 
Vol.2: Enduro, Megamania, DRAGON LORE* 


Keystone Kapers, Laser ASTERIX* 
Blast, Atlantis, Dolphin, MUPPET A ILHA 
Dragster, Tennis e outros TAS S. DO TESOURO* 


TOTAL DISTORTION* 


So BATTLE BEAST 
ETA] ZORK NEMESIS 
RN WINK] COMMODORE 15 PACK .... 


* EM PORTUGUÊS 


S EM CHEQUE. 


mo LIGUE JÁ: Ol 7295-9666 ais 


Também na INTERNET: 
http://www.dshop.com 


E - 
"* MORETHAN | 
WORDS 


e 


Com o programa 
More Than Words 
(algo como "Mais 
que palavras") 
você pode preparar 
todo o seu cartão 
multimídia. Mas só 
poderá mandá-lo 
se fizer o registro 
do programa 


Atenção fãs da Internet: os cartões A 
multimídia enviados pela rede mundial af 
são o grande sucesso do momento. 


4 o 


Veja como eles podem ser feitos Em | 


moda agora é mandar 

cartões multimídia pela 

Internet. Pode ser de 
aniversário, namorados, Natal, Ano 
Novo... para amigos espalhados no 
mundo inteiro, através de correio 
eletrônico (ou mesmo por disquete). 
Você faz um cartão com imagens, som, 
com a sua própria voz gravada, envia 
como um E-mail e a pessoa que receber 
abre o cartão na tela do micro. Para 
você ficar por dentro dessa nova 
tecnologia, colocamos no CD-ROM, o 


is MTW... Editing - [Sample Cards: New Year] 
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More Than Words, um programa para 
fazer esse tipo de cartão. Mas como 
está é uma versão Shareware, a opção 


-- Send (enviar), está desabilitada. E você 


não poderá enviar seus cartões. Mesmo 
assim dá para testar os diversos 
recursos oferecidos, e ficar por dentro 
dessa nova febre. 


Depois de instalado, abra o 
programa (clicando no atalho criado). 
Aparece uma tela com três 
4 cartões. Clique duas vezes 
sobre um dos exemplos, 
para ver como o programa 
funciona. Depois em End, 
para voltar ao menu 
principal. 

Para você aprender como 
criar um cartão multimídia, 
faça assim: 


O Clique em New e 
escolha, dentro das 
várias opções de assuntos, 


um cartão para você usar 
como modelo. 


(25) Feito isso, clique em 
View Card, para ver 
o cartão animado. Se for o 
que você estiver querendo, 


selecione Pick-Up New 
Card, para editá-lo. 


ue VDalavras 


Vamos começar pela capa. Mas o 
procedimento é o mesmo para a parte 
interna. Escolhemos como exemplo, o 
cartão New Year (ano novo) da pasta 
Holidays, mas você pode escolher 
qualquer um deles. 


o Clique em Pick-Up New Card e 
depois em Transfer to album para 


transferir o cartão para a tela de edição. 


(2) Selecione o botão Edit, no alto 
da tela, para começar a editá-lo. 


[xD Na divisão Style, escolha um dos 


três números ao lado para mudar 
o tipo do papel do cartão. Clicando em 
More aparece uma biblioteca com outras 
opções. Se quiser, aproveite e troque 
também o fundo da página. O processo 
é o mesmo. 


Text color 1 
Text color 2 
Text color 3 


O Para mudar o som, clique 
em Entry Audio. Escolha 
um som na biblioteca (clicando 
em More) e depois clique no 
botão Play. Feita a escolha, 
"aperte" Pick-Up New Audio 
Effect para finalizar. 


Editando o texto 


Repare na série de ícones 
(parecidos com páginas) que 
aparece do lado direito da tela do 
programa. Eles são os responsáveis pela 
edição do texto. 


E) Selecione o segundo botão (de 


cima para baixo), para alterar os 
dizeres da capa. Na janela que aparece, 
clique no botão Personalize. Surge uma 
divisão para você digitar os textos. 


[2h] Use as setas direcionais para 
posicionar o cursor de texto na 
linha da frase Happy New Year. "Apague" 
essa frase teclando Del ou Backspace, 


deixando a área livre para seu texto. 


[o Digite Feliz Ano Novo e clique 
em Done quando terminar. 


“0009900000 


No seu cartão 
você pode colocar: 
texto, música, 

sua própria voz 
gravada, uma 

foto (se estiver 
digitalizada)... 

Se divertir 

como quiser 


(746) Clicando no terceiro ícone da 
barra, você poderá alterar a 
imagem da capa. O processo é parecido 
com o usado para mudar a imagem de 
fundo (clique em More para ver todas 
opções e depois em Pick-Up New...). 


59) É possível também colocar uma 
imagem sua, desde que ela esteja 
armazenada na Área de Transferência. 
Clique em Personalize, e em 

seguida em paste it from clipboard. E» 
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MORE THAN 
WORDS 


Gravando uma mensagem 


Agora vamos gravar uma mensagem 


sonora de ano novo. Para isso, você 
precisa de um microfone conectado à 
sua placa de som. 


Além de uma 


capa, o cartão 
também pode 
ter uma parte 
interna. Veja os 
passos de como 
proceder 


Acione o quarto ícone da 

barrinha, clique em Personalize 
e depois em Record voice message. 
Aperte a barra de espaço em seguida, 
para gravar sua voz. Quando terminar, 
tecle barra de espaço novamente. 


Bm MTW... Editing - [Sample Cards: New Year] 


A Clique em Done. Se quiser 

mudar a melodia que toca 
enquanto a pessoa lê o cartão, use o 
procedimento já explicado (clique em 
More na divisão Music, para ver as 
músicas disponíveis). 


DX2, 4 Mb de RAM 


Cores: 256 A parte interna 
PRODUTOR : SRS 5 
KMMC Para editar o interior do cartão, o 
http://kmmc.harvard.net processo é o mesmo da capa. Mas são 
PREÇO SUGERIDO usados os outros ícones da barra de 
30 doláres ferramentas. Veja para que serve cada 
um deles: 

CATEGORIA 
Trial Versi : z 

dido 2 “ Quinto ícone — muda o papel do 
LIMITAÇÃO interior e a música de introdução para 


Não imprime, nem envia quando o cartão estiver aberto. 
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Y Sexto — permite a você colocar uma 
foto qualquer na primeira página do 
cartão aberto. 


Y Sétimo — edita um texto na parte 
inferior da primeira página. Você pode, 
por exemplo, colocar sua assinatura no 
cartão. 


Y Oitavo — permite acrescentar outra 
mensagem, se quiser. Lembre-se de 
apagar o texto anterior antes. 


Y Nono — adiciona uma outra imagem 
no final do cartão. 


Y Décimo ícone — serve para que você 
grave outra mensagem e troque a 
música do cartão aberto. 


Quando terminar de editar o cartão 
inteiro, clique no botão End (no canto 
inferior esquerdo da tela), para voltar ao 
menu principal. Depois é só selecionar o 
seu cartão, clicar no botão View para ver 
como ficou o resultado final. 


Instalação 


Clique em Instalar o programa na 
interface do CD-ROM. Quando a tela 
de instalação aparecer, clique em Install 
More Than Words e aguarde o término 
do processo. No final, clique em Run 
More Than Words para entrar no " 
programa. ver 


Descubra o prefeito que existe em você. 


O mais avançado simulador de cidades. 
Oportunidade única para você soltar a sua 
imaginação, planejar, construir e administrar a 


cidade dos seus sonhos. 
Software e manuais em Português rrr 


1Y 


E 


REVENDAS: 


Asap Informática (011) 829-0577 - Eletro Magazine São Bento/SP - Extra Anhangúera/SP - Extra Aricanduva/SP - Extra 
Brigadeiro/SP - Extra Guarapiranga/SP - HLC (011) 853-8279 - Home Side Infor (011) 813-4633 - Indeo Informática (011) 
9665-4492 - Internetica (011) 862-2222 - ltautecShop (011) 289-5064 - Meet Point Informática (011) 267-9537 - Micronet 
Informática (011) 3061-1135 - Plug & Use (011) 865-2030 - V&V Computer House (011) 820-3522 - Extra Campinas/SP - 
Santos: ItautecShop (013) 284-2526 - Minas Gerais: R2V2 Informática (031) 286-2620 - Software & Etc Informática 
(031) 281-2822 - Extra Belo Horizonte/MG - Genesys 0800-313133 - Brasília: ItautecShop (061) 321-4412 - Salvador: 
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torinhas animadas e joguinhos educativos para você apren- 

der todos os segredos do computador enquanto se diverte. 
Peça já toda a coleção para o papai e a mamãe: 

seu computador vai ficar tão divertido quanto sua TV! 


PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS [am sad CONHEÇA O AMAZONAS 


Cosmos Vídeo Gravações Ltda. 
Rua Pará, 885 / 3º andar 
Fone: (092) 232-6928 Fax: (092) 234-3675 

E-mail: cosmosvideoQmanaus.pegasus.com.br 


A turma dos desenhos animados acaba de sair da TV e 
entrar no seu computador: Coleção Cosmos CD-ROM. 

É só ligar o computador e começar a brincar com as turmas 
da Mônica, do Fofura e os 3 Porquinhos: são várias his- 


Os 3 Porquinhos 
4 Histórias com- 
pletas de dese- 
nhos animados: 

e O Menino e o 
Cachorro 

e Brincadeiras na 
Fazenda 


E e O Cachorro Está 
BH Cansado 
7 e Os Porquinhos 


Dançam Polca 


"1 19,00 


PC 


| PARAOSEU | 
COMPUTADOR. 


Manaus - AM , 69053-070 


Turma da Mônica 
Super-Heróis 
Três histórias 
animadas com 
jogos educativos: 


e Puzzle 


* Jogo da Forca 


e Dominó 


À venda 
nos supermercados, pá 
de departamento, delidipaininçõ 
brinquedos, discos, cine- 
e locadoras vídeo. 


*Preços sugeridos para varejo 


do Migtes 


HIJAMK 


O Hijaak Morph é ótimo para 
você fazer as mais incríveis 
transformações. E pode ser 

usando suas próprias imagens 


uma maldade. Mas, com 

alguns cliques do mouse, você 

transforma uma Mercedes num 
decadente Trabant, da ex-Alemanha 
Oriental. Com o programa Hijaak 
Morph, colocado no CD-ROM, você vai 
poder criar metamorfoses (aquelas 
figuras que se fundem, formando uma 
terceira imagem), utilizando as imagens 
bitmaps que tem no seu micro. Ele é fácil 
de usar, e não é preciso ficar decorando 
um monte de comandos. Mas como é um 
programa de demonstração, você não 
poderá marcar quais pontos de cada 
uma das imagens irão se fundir. Mesmo 
assim, é divertido. 


Depois de instalar o programa (ver 
quadro), abra o Hijaak e faça assim para 
criar uma animação: 


Na tela principal do programa, vá 

em File e depois em Open 
Source para abrir uma imagem. Ela vai 
aparecer no quadradinho Source e será a 
figura que sofrerá a transformação. O 
programa traz apenas duas imagens (no 
formato .TIF), como exemplo. Mas 
você poderá usar qualquer arquivo 
-BMP que tiver em seu computador. 


Para usar as imagens do 
programa, na janela que se abre, 


escolha TIFF Files, na opção "Arquivos 


No programa 
vem este 
exemplo: tornar 
uma linda 
Mercedes, num 
Trabant, em final 
de carreira. 
Lamentável, mas 
fácil de fazer no 
seu micro 
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HIJAAK 


Na tela do programa 
(ao lado) você 
escolhe as imagens. 
O resultado final 
fica melhor se as 
imagens forem 

de tamanho 
semelhante, como 
estas de Alicia 
Silverstone e Sandra 
Bullock (abaixo) 


SISTEMA MÍNIMO 
Windows 95, 486 DX2, 
8 Mb RAM e 256 Cores 


PRODUTOR 
STOIK Software Lid. 


TELEFONE: 
7 O (095)-127-6669 
Fax: 7-(095)-390-7140 


E-MAIL 
potap O stoik.zgras.su 


CATEGORIA 
Free demo 


Nilaak Morph v1.0 


Number ofimagesinmoph | 
Number to begin aith 
[” Generate onk frame no: 


Name 


do tipo”, e entre no diretório Samples 
dentro do Hijaak. Então, dê dois cliques 
em um dos arquivos com finalização 
.TIF. Para usar imagens .BMP do seu 
micro, basta entrar no diretório onde 
você guarda este tipo de arquivo e fazer 
a sua escolha. 


e D Em qualquer dos casos, 
repita o mesmo procedimento, e 
escolha outra imagem para ser colocada 


na janelinha Target. Ela será o resultado 
da transformação da primeira figura. 


No item Number of images in 

Morph, você escolhe a 
quantidade de quadros que vai usar para 
a metamorfose. Por exemplo, 25 
(lembre-se: quanto maior o número, 
mais real ela ficará, porém, ocupará 
mais espaço no winchester e levará um 
tempo maior para ser feita). 


5 Em Number to begin with é 
possível determinar a partir de 


qual quadro vai começar a 
transformação. 


6 Se quiser mudar a qualidade da 
imagem, clique no botão Output 


options. Na janela que se abre, 
determine a resolução do vídeo em 
Dimensions (os números que aparecem 
já são os ideais), e em Quality você 
escolhe a qualidade do resultado final 
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(quanto melhor mais tempo 
demora). Quando terminar, 
dê OK. 


D De volta à tela principal, 
digite um nome para seu 
arquivo (em Name). Ele 

automaticamente será gravado 


no diretório-raiz do winchester 
(CN), com extensão .AVI 


8 Pronto, agora é só clicar em Go! 
para começar a criar os quadros. 


Se aparecer uma mensagem (No 
control lines were set? Proceed with 
fading), não se preocupe. Dê OK. O 
processo terá início. 


9 Para ver o resultado de seu 
trabalho, entre no Explorer e 
localize o arquivo criado (no CN). 


Feito isso, clique duas vezes sobre 
ele e a transformação será mostrada. 


Instalação 


Clique em Instalar o programa na 
interface do CD-ROM, e vá dando Next 
nas telas que aparecem. No tipo de 
instalação, escolha Typical (a mais 
usada). Quando terminar, um grupo de 
programas será criado. Para abri-lo, vá 
em Programas, no menu Iniciar, e 
localize o Hijaak Morph. Escolha o 
ícone Hijaak Morph para entrar no 
programa ou o Example, para abrir 
um vídeo de exemplo. ey 


Output Options 


E 


- NOVO ADOLF 3.0 
, ço Ce 
Entre parem história 
* É EM . Vs 
«com a 1º Grande 
Guerra Inteligente 


Novã versão 3.0 
multimídia com: 


Hinos dos países... 

Novo visual: Es 
Animáções É 
“Combate coin ou 
sem sOrig a | 


Dezenas de novos: 


+ 1 6 RAM A 
sons e imagens”. 


: 
-: 
Ê 
A 
f 
nt 
[al 
Q 
Q 
Q 


: 
N 


OS MELHORES TÍTULOS EM 


Jo GUE IVERSAS VEZES! 


K história segue 3 RR 
es, levando a sete finais. 


ing Moon 


HE 


SOFTWARE INCORPORATED 


REVENDAS: É 

Asap Informática (011) 829-0577 - Eletro Magazine São Bentó/SP - Extra Anhangúera/SP - Extra Aricanduva/SP - Extra 
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“ Este jogo é quente! Ele pega tudo que é de 
melhor e combina tudo entre si, assim você 
encontra tudo isso em um único pacote.” 
Computer Games Strategy Plus 50 Missões chocantes e mais 15 missões 
para multi-jogadores. 
Os efeitos de luzes e movimentos são de 
primeira linha.... você começa a se envolver Di ida nd pis 
imediatamente.” á alienigenas em animação 3D em tempo rea 
Computer Gaming World 


 F. dm 


Você poderá escolher mais de 25 armamento 
para usar, incluindo: mísseis teleguiados, 


Suporta até 1 6 jogadores sá e morteiros e canhões e plasma! 


BY GAMERS. FOR GAMERS. 


Combates mortais, missões em equipe e muito mais. | K sí 


Você poderá guerrear via modem. 
Junte-se ao rank de mais de 100.000 pilotos. 


(O 1996 BioWare Corp. Todos os direitos reservados. Shattered, MacPlay e Interplay são marcas registradas da Interplay Productions. Todos os direitos reservados. Lice 


oquinho, um 

dos mestres da 
música popular 
brasileira, aderiu a 
informática e está 
lançando o Livro de 
Canções do 
Toquinho!, em CD-ROM. Neste produto o 
compositor escolheu as 30 melhores canções que 
compôs, mostrando a letra de cada uma delas, 
mais partitura para você aprender a tocar a 
canção. Além de depoimentos, fotos e a biografia 
do autor que conta um pouco da sua carreira. 

Nesta versão que colocamos no CD-ROM, 
está disponível a música Aquarela, um dos 
maiores sucessos do artista. 

O Toquinho precisa ser instalado e, para isso, 
basta clicar em Instalar Programas e aguardar o 
final do processo. Será criado um grupo de 
programa. Para abri-lo, basta ir no grupo Livro de 
Canções e clicar em Toquinho. 


Lino de Capo 


/ ilexalivo 


e Leonardo da Vinci visse uma de suas 
maiores obras (a Monalisa) fumando um 
charuto e tossindo, tocando guitarra ou exibindo 
uma tatuagem com seu apelido, ficaria 
horrorizado. É que este Screen Saver 1000 
Monalisas coloca na tela de seu computador a 
famosa pintura em 
diversas situações 
engraçadas. 
Se quiser, clique em 
Instalar o programa, na 
interface do CD-ROM, e 
espere até o final da 
instalação. 
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TOQUINHO 


Versão ATO 


Toqui 
ÇA 


TO 


SONS WAVE 
mimo 
dor 486 DX, 4 Mb RAM 
one: (011) 822-1742 


Hey Macaroni! 
protetor de tela 


ste Screen Saver é muito divertido: vários 

macarrões caem no meio da tela, tomam 
vida e de repente começam a dançar a 
"Macarena". A performance dos macarrõezinhos 
é muito engraçada e o refrão da música mudou 
de "Hey, Macarena!" para "Hey, Macaroni!”, 

O programa precisa ser instalado. Para isso, 
clique em Instalar o programa, na interface do 
CD-ROM. No final, aparece uma tela de 
configuração. Selecione o Macaroni como seu 
protetor de tela "oficial" e informe o tempo de 
espera na barrinha deslizante, desta mesma tela. 
Depois, dê OK. 

Para desinstalar o programa, clique no ícone 
Uninstall Screen Saver dentro do grupo Hey 
Macaroni Screen Saver. 


HEY, MACARONI 


| 
| 


| 
| 
: 


30 


x” 


ae 
É RNVIEASO RAS O Ea fedv ds 


ama DfuiR 15090 adia o001 


Beda 


Corgo à 
Es Lico 


E Estágios durante a noite ir estar Vá o es de tempo são uma 
suas habilidades ao máximo — ; ' strada do RAC Rally | 


º Ee E o 1) 263-1 sas 


toe mM 


E E — httn:/Avwwmro.com.br gn 


mi SYMBOLS | 1.2 


3.4.5.6.7.8.9.10,11.12] [h 


Inutilitário 
Teste extra-sensorial 


ocê pode até não acreditar, mas alguma vez 
V Já deve ter pressentido alguma coisa antes 
de ela acontecer. Isto é chamado de "percepção 
extra-sensorial". Ou seja, um sentido extra que 
pode ou não ser desenvolvido. Para testar se você 
tem esse poder, colocamos no CD-ROM, o 
programa E.A.S.I ESP que vem com uma série de 
testes especiais. 

Instale o programa, sente à frente do monitor, 
relaxe e execute os testes espalhados pelos menus 
no alto da tela do programa. O objetivo é acertar 
os números, figuras geométricas ou cores que o 
computador mostrará, dentro de um tempo 
determinado. Agora, quando você "pressentir" o 
que vai acontecer, basta apertar a barra de espaço. 
Em alguns dos testes (números, letras e símbolos) 
será preciso usar O 


teclado ou o mouse SISTEMA MÍNIMO 

para apontar suas Windows 3.X ou superior 

adivinhações. No final e crgasi rh ou 

de cada teste haverá ese a 
RAM. 

uma tabela com suas 

tentativas expostas, CATEGORIA 

erros e acertos. Uma Shareware 


bobagem, enfim. 
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INUTILITÁRIO | 
- BACKGROUND | 
MOD4WIN | 


' Background 
| 13 papéis de parede 


pode utilizar como fundo de tela no 


| Windows, no lugar das imagens. Para visualizar 


cada background, clique sobre o nome de um 
tarquivo e depois use as setas direcionais. A 


rimagem aparecerá ao lado. Se gostar de alguma 


icopie-a para o winchester. Ela irá para o 
idiretório Revista, subdiretório cdrom18, pasta 
bitmaps. Para utilizá-lo, o procedimento é o 
imesmo ensinado no tópico Imagens. 


ÍCONES 


S ão 13 ícones para 
você escolher e 


personalizar seu 

Windows. Para 

visualizá-los, basta selecionar um deles que o 

ícone aparecerá na tela. Se gostar de algum, clique 

em Copiar para o winchester. Ele será enviado 

para o disco rígido. Faça assim, para usar o ícone: 
1 - No Gerenciador de Programas, do Win 3.1, 

clique no ícone que deseja 

substituir. Vá até o menu 

Arquivo, selecione 

Propriedades e clique em 

Alterar ícones. 

2 - Em Procurar, localize o 

ícone desejado, clique sobre 

ele e dê OK. Pronto, lá 

estará seus novos ícones. 


GS ão 13 imagens em formato .BMP que você 
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* Nova 


Maneira De 


SeOuvir 


Música 


Ed 


Grudio 


No mesmo CD 
você ouve 


normalmente 
todas as músicas 
e também acessa 
em seu micro: 


FOTOS, 

VIDEOCLIPES, 

DEPOIMENTOS, 

TEXTOS e muita 

interatividade. primeira 

) Aee, e maior 

À venda nas id | coleção de 
melhores lojas o ss CDs Mixed 


Mode do 


de discos e gi: 
Brasil 


LAformática. 


Para maiores informações 
Ligue (01 1) 822-1742 


Lnicdianoto! 


QVARTO MVNDO EEHEN] 


to pora nã 


encrto nor não ser 
detonado pelos seus ndversários 


ngondovio 
a ds 


o 
á 
«4 
a 
z 
us 
E 
fo) 
“ 
bra 
3 


PARA TODAS AS IDADES 


NIC ARTS 


ELECTRO 


“vOnplOdIon 130s0 Ja SP BPBASIDau POP & SMOPUIAA SHy OlUO1Ia]3 Cp Opezuone JopinguisipAn 9 ÁOL 084 JU] 'SPIODBH [PY 2P 2IS2UOS DES SeOISNI SE SEPO] 'SOPEMIBSS! SOjSIIp SO SOPOL 'SHy OlUONDEIa ap sepensidas Sede des Guy Muogaa/3 odgofio) 0 à 


[oo Spy MUDAS ED ESMU E Use prog suiy oMONeÃ 9661 O 


giltimedia 
pwtectoy.com.bi 


o ! | IMAGENS | 


| ÍCONES | 
4 ! 
IMAGENS MUSICAS MOD | 
elecionamos 11 imagens das atrizes Sandra No Windows 95 
Bullock e Alicia Silverstone, para serem ! - Clique, com o botão direito do mouse, num 
usadas como Papel de Parede (Wallpaper) no lugar livre na Área de Trabalho 
Windows. Para visualizar cada imagem, basta clicar | 2 - No menu pop up, escolha Propriedades. 
sobre o nome de um arquivo e depois usar as setas 3 - Em "Propriedades de Vídeo", selecione 


direcionais. A imagem aparecerá ao lado. Se gostar | Segundo Plano e depois clique em Procurar. 
de alguma, copie-a para o winchester. Ela irá para o | 4 - Localize então o diretório onde salvou o 


diretório Revista, subdiretório cdrom18, pasta arquivo e clique sobre ele. Dê OK, fechando as 
Imagens. Para utilizá-la como papel de parede, telas. Pronto, a imagem já aparece na tela do 
proceda assim: monitor. 


No Windows 3.1 
1 - Abra o Painel de Controle, normalmente no 
grupo Principal e clique em Área de Trabalho. 

2 - Na janela que se abre, vá até a opção Papel de 
Parede (Wallpaper), localize onde está a imagem 
copiada e dê OK. 

Na próxima vez que abrir 
o Windows, lá estará o 
seu novo Papel de Parede. 


MOD4WIN 


ste é o programa necessário para você ouvir as 
músicas no formato .MOD (aquelas tocadas em 
danceterias) que estamos 
dando nesta edição. Ele 
precisa ser instalado. As 
informações de como 
proceder você encontra na 
pasta Antes de Pedir Ajuda: 
Clique sobre.ele e depois vá 
em Perguntas genéricas. 


escolher uma das + 

contrário, terá de fazer a instalação. Nesta 
mesma pasta de Entretenimento estamos 
dando À 
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É 0 J060 DE AÇÃO E ESTRATÉGIA MAIS 
RÁPIDO QUE SE HAJA VISTO NESTE SÉCU LO 


Z é uma combinação de ação rápida, técnica fascinante, jogo intuitivo e 
humor para que a interação do jogador seja total. 


| Zé um jogo bélico, 
| totalmente absorvente. 


” Z possui 20 
níveis de 
= jogo emb 
cx planetas diferentes. 


(MDB: ZOD 


New World Interactive . 
MARNER 7620 N.W. 25th Street Units 4&5 N 11) 
INTERACTIVE Miami, Florida 33122 


http://www.sinfo.net/nwi - nwiQns.sinfo.net New World Interactive 


WAVE 


C olocamos 21 novos 
sons no formato Wave, 
para você usar no seu 
computador. Para ouvi-los, 
basta selecionar o arquivo e 
clicar em Reproduzir som, 
na interface do CD-ROM. 
Se gostar, copie-o para seu 
micro. Ele irá para o 
diretório Revista, 
subdiretório cdrom18, 
pasta Wav. 


Cliparts 


Selecionamos 37 novos 
cliparts (figuras) dos mais 
variados assuntos para você usar 
à vontade no micro e ilustrar 
seus trabalhos. Para ver cada um 
deles, basta clicar sobre a figura 
que ela aparecerá na tela. Se 


gostar copie-a para seu winchester. 


SISTEMA MÍNIMO 
Windows 3.X ou superior 
Processador 386 DX ou 
superior com 4 Mb de 
RAM 


CATEGORIA 
Freeware 
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= O 


ni 


) 

| olocamos seis Alpi ne 

- novas fontes True 
Type diferentes para 
você usar no 
computador e assim GDS 
dar um toque especial a 
seus documentos ou 
trabalhos. Se quiser 
usá-las, basta clicar em . 
Copiar para o 
winchester. Depois faça 
assim para ativá-las: 1 
1 - Clique no ícone do MBROSLH 
Painel de Controle 
(normalmente no Grupo Principal (no Win 3.1). 
No Windows 95, costuma ficar na pasta Meu 
Computador. 

Em Painel de Controle, clique Fontes. Na 
janela que se abre, selecione Andi 
) - Agora, localize O 

diretório para onde elas 
foram copiadas, 
selecione as desejadas e 
dê OK. Feche todas as 
janelas com OK e elas 
estarão instaladas. 


À sumULADOR DE VÔO ESPACIAL QUE COMBINA ELEMENTOS DE GOMA 


Você é o Comandante da Super Nave de Comando 
ergaláctico, veiculo bélico que 8, ao mesmo tempo, 
ave de combate e cargueiro. Você está no comando de 
ma tripulação altamente treinada, 05 quais operam 
ado tipo de armamento de ataque, veículos terrestres, 
ropas de assalto, e tudo que & necessário. para 
prienar a destruição de qualquer coisa considerada 
ostil. 


4 
uy j 
' 


E 


EM CU-FBM 


ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E ESTRATÉGIA, DENTRO DE UM UNIVERSO TRIDIMENSIONAL, 


+ BONQUISTA, EHPLORAÇÃO, 


INTERACTIVE SOFTWAR) 


Wi 


520 N.W. 25th. Stres 
» Units 4 & 5 
Wiami, Florida 33122 


http://www .sinfo.net/ry 
nwicorpOns.sinfo.ne! 


Internet sem 
limite de tempo 
“no acesso e 

“Aink direto 
com os. 
Estados Unidos? 


SÓ NO STi. 


O STI está lança ovida e promete revolt : acesso 
Free Time à Internet. Por apenas 36 reais mensais, você pode acessa fernet por 
quanto tempo quiser, quando quiser, sem qualquer custo adicional. E ainda ganha 1 hora 
de acesso diário ao BBS mais interativo do país. O que você está esperando para começar 
a navegar em alto mar? Ou você prefere ficar "boiando" cientro da banheira? 


'aça o cadastro e ganhe CD-ROM com os programas necessários 
para a navegação inteiramente gratuitos. 


fone: 889-0075 modem: 884-2446 Online desde 1995. 


das 8:00h às 24:00h 24h diárias hHtp://www.sticom.br 25 000 cuuárioo. 


Antes de que você tenha tempo 
de gritar, te amarraremos a um 
incrível conjunto de rodas e 
te enviaremos a... 


CORRIDA DA SUA VIDA 
POR SUA VIDA! 


- Sete adversários sedentos de sangue te desafiam nesta corrida 
relâmpago. 


- Escolha um dos muitos veículos futuristas e atravesse Incríveis 
ambientes multipistas em três dimensões. 


- Use mísseis, armas mortais, bombas € Enc giado e de, 
voltagem para o seu prazer em corridas a cs 


a RR OR 


Se você ainda resiste em migrar para o 
Win 95, experimente a nova versão do 
Plug-In que acrescenta vários recursos 
ao Windows 3.1 ou 3.11 


e você ainda não migrou para o 

Win 95, o Plug-In pode ajudá-lo 

nesta decisão. Instalando esse 
programa você acrescenta uma série de 
recursos extras, tornando seu Windows 
3.1 bem parecido com o Win 95. 
Inclusive quando você sai do Windows, 
terá três opções, como no Win 95. O 
programa é fácil de usar e vai deixar seu 
ambiente de trabalho mais prático e 
divertido. 

Algum tempo atrás, demos este 
programa. E como ele fez muito sucesso, 
colocamos no CD-ROM a nova versão 
2.52, mais atualizada e com algumas 
mudanças em relação ao anterior. 


As mudanças visíveis 


Assim que a instalação (ver quadro) 
terminar, você já percebe as diferenças 
com relação ao 3.1 normal. 

O cursor do mouse vira uma seta 
gigante, uma tomadinha (que acessa as 
funções do Plug-In), aparece na barra de 
título do Gerenciador de Programas, 
junto com um reloginho e duas barrinhas 
informativas. Além disso, os ícones dos 


CE 


fios 


ORA 


grupos de programas ficam mais 

coloridos. As não aparentes você pode ir 
descobrindo aos poucos. Logo após a 
instalação, 

você já nota que 
seu Windows ficou 
de "cara nova”. 

E, se não gostar, 
poderá desligar. 

o programa 


Configurando o programa 


É através da tomadinha (plug) que 
você configura as principais funções do 
Plu-ln. Para isso, clique sobre ela e 
selecione Configure Plug-In. A tela do 
programa vai aparecer com vários ícones. 
Cada um deles configura um conjunto de &= 


— Pluginfor Windows -ControiCenter 
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PLUGIN 


AR itemesn | n emet ST HE 


Hicoecaft 


Resource Alerts — 
avisa sobre os 

“| recursos de memória 
disponíreis do Windows 3.1. 
Não altere estas configurações 
se não tiver bons conhecimentos 
às To | do sistema. 


& 4 


Paciência Campo Minado Copas 


HS Access mIRC v4.52 
'workgroup 


Administrator 


Microsoft MSAccess MS Access Help do STI 


WS Archie 
Access Readme Help Setup 1.1 


AutoConvert 


dl Gerenciador Painel de 
|| de Arquivos Controle 


Quick Run Menu — 
personaliza os itens 

im) do menu QuickRun 
Menu no Gerenciador de 
Programas. Clicando em Inserí, 
você pode inserir programas, 
grupos... e assim acessá-los 
mais rapidamente. 


Aviso do Config d do 


|] Comunicação Comunicação MS-DOS Windows 


Total-Modem Total-Fax 


Tecno Didática Hey Macaroni StartUp Ulidades Fede 


Delphi Acessórios Iniciar 
; Screen Saver 


Cada botão 
acrescenta 
novidades ao seu 


Windows. Confira - 


características do Windows. Aqui vamos 
dar uma idéia geral dos principais: 


General Options — esta 
parte mexe com opções 
muito técnicas. Portanto, se 


=| Alarms & 

| Scheduler — aciona 
| um alarme avisando 
de seus compromissos, ou roda um 
programa em horário predeterminado. 
Para ativar o alarme, clique em New e, 
na caixa de diálogo que aparece, 
coloque o nome do compromisso e o 


SISTEMA MÍNIMO você não tiver bons conhecimentos de horário em que deseja ser lembrado. 
Windows 3.1e3.11,486 Windows 3.1, não altere nada. O único Se quiser rodar um programa numa 
ia do DAMA item que pode realmente interessar a certa hora, clique em Launch Program e 
PRODUTOR todos é o Startup Behavior, onde é escolha o arquivo executável do 
es Ee possível "desligar" o Plug-In (deixando aplicativo (normalmente com 

O. Box 


Alpharetta, GA 30239- 
0450 USA 


seu Win 3.1 com a aparência antiga), 
clicando na opção None e 


extensão .exe). 


reinicializando o sistema. Instalação 
TELEFONE 
e ct 3 Custom Cursors — altera os Clique em Copiar para o 
FAX cursores do Win 3.11. Em winchester. O programa irá para o 
001(770)998-8197 Cursor Standard Cursor você muda diretório Revista, subdiretório 
PREÇO SUGERIDO: o cursor do mouse. O Wait Cursor altera CDROMIS, pasta Plugin. Agora, vá até 
20 dólares o ícone de ampulheta de espera do o Gerenciador de Arquivos, localize o 

Windows. Para acessar um banco de diretório Plugin e dê dois clique em 
eb pon dados cheio de ícones, clique em plugin.exe, para abri-lo 

Browse e, na lista que aparece, escolha o Atenção: se você já tiver usando a 
LIMITAÇÃO que mais gostar (um preview do ícone versão anterior, desinstale-a antes de 
21 dias aparece). 
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instalar esta. / 
es 


da Constitui uma experiência 
sem limites, onde a morte e a 
é destruição são combinadas 
num mundo cujos habitantes 
encontram-se a heira da loucura. 


4 * Perspectiva visual em primeira | 
e terceira pessoa. A visão em | 
terceira pessoa vence as limi- 
tações presentes na primeira 
pessoa. , New World Interactive 
* Três diferentes personagens | s", vá 7620 N.W. 261h. Street 
para três experiências de jogo. a à UMIS4 ES, 
” * Elevado sistema de aleria, po » tidos 1 
- onde as leis da física se aplicam E Cad , AP F e. 4 de NE] ans 
- de tal maneira que os jogadores Y "4 z http: hwrwrw So .net/roh 
— se sentem como se estivéssem E : hwftorpens.sinto pat 
= experimentando gravidade zero. E do e 


* Incluí a vísão de imagem em pre E Ee f “1a ad 
imagem (Picture-in-Picture), WA 
para observar duas cenas ao 

esmo tempo. 


ps 


Adequado para 
usuários 

mais avançados, 
são mostrados 
também arquivos 
de sistemas, 
entre outros 


recursos 


Mark Taylor 
Silverwing Systems 
13040 Gopher Wood 
Trail - Tallahassee, FL 
32312 


TELEFONE: 
001 (904) 668-8530 


PREÇO 
15 dólares 


CATEGORIA 
Shareware 


LIMITAÇÃO 
30 dias 


pare seus 


' Arquivos 


O programa WinDir permite 
comparar dois diretórios para 

você decidir melhor o que pretende 
manter ou deletar de seu micro 


WingDir v3.2 - Unregistered 


1 
18616 06-16-95 02:01 
137232 07-02-92 16:50 
3328 0 : 


1091161 12-29-95 10:07 
8916 09-10-96 11:07 

27 02-16-96 21:02 
BACKGR"“1.TIF 1316368 11-14-96 11:30 
BACKGR"2.TIF 1011176 11-14-96 11:30 
HBACKGR"3, TIF 127510 11-14-96 11:31 
F 49 10-16-96 09:20 
1323968 11-11-96 20:09 

1 3564 11-11-96 10:05 


ão adianta querer se 

enganar. Toda a vez que 

instalamos um novo 
programa no micro, mais arquivos são 
copiados para o HD. Para você 
gerenciar estes arquivos e assim manter 
seu computador livre de arquivos 
duplicados, inúteis ou desatualizados, 
colocamos no CD-ROM o programa 
WingDir. Ele é uma espécie de 
gerenciador de arquivos, que abre duas 

“janelas automaticamente, permitindo a 

você acessar diretórios distintos, e fazer 
uma comparação entre os arquivos, 
facilitando na hora de deletá-los. 


Utilizando o WingDir 


O WingDir roda direto do 
CD-ROM, bastando clicar em Executar 
programa. Mas se você decidir usá-lo, 
copie-o para seu micro. Ele irá para o 
diretório Revista, subdiretório cdrom18, 
pasta WingDir. 
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Depois vá até o Gerenciador de 
Arquivos no Windows 3.1 ou no 
Explorer (no Win 95), localize a pasta 
WingDir e então, dê dois cliques no 
arquivo Wingdir.exe. Entra a tela do 
programa. Faça assim, para usar Os 
recursos disponíveis: 


Escolha um diretório em Source 

Directory no alto da tela no 

WingDir. Depois um outro 
diretório (para você poder comparar) em 
Target Directory. 


Todos os arquivos dentro dos 
diretórios serão mostrados. 


Agora é só gerenciá-los. Os botões 
na parte inferior da tela comandam as 
principais operações. Por exemplo, para 
mover ou copiar arquivos da primeira 
janela para a segunda, selecione-os com 
o mouse e depois clique no botão 
correspondente (Move, Cop>...). 


FUNÇÕES DOS BOTÕES 


Aqui a função da cada botão do filtro 

separador, na parte inferior da tela: 

All — mostra todos os arquivos 

** . escolhe o tipo de finalização para mostrar. 

Same — somente arquivos iguais. 

= — arquivos idênticos. 

|- arquivos únicos. 

Different — mostra arquivos diferentes. 

> — mostra arquivos com o mesmo nome, mas 
“que na primeira janela tem uma data mais atual. 
-<-— arquivos de mesmo nome, mas com data 

mais antiga que na segunda. 

+ — arquivos com mesmo nome e tamanho, mas 

com datas diferentes. 


E 


* 960 páginas º7 jogos diferentes * 26 vídeos * 58 sons de animais * 56 minutos de histórias narradas 
pela atriz Christiane Tricerri º 230 fichas com informações e curiosidades sobre o Reino Animal º Centro 
de Pesquisas de texto, som, vídeo e foto * Cópia e impressão de textos: ideal para trabalhos escolares 


“Muito mais legal e fácil de consultar do 
que qualquer enciclopédia...” 
Kevista Veja São Paulo. 


“Cheio de vídeos, sons, fotos e brincadeiras, 
é uma ótima idéia para introduzir nos 


pequenos o amor pela fauna.” 


Revista IstoÉ. 
“Um passeio entre os ursos, 


girafas e tigres com certeza será 
divertido para toda a família.” 


“.. pode ser classificado na catego- 
Revista Computer & Games. 


ria edutainment - combinação de | 
educação e entretenimento.” A 
Informática - 1 3 0 À 
ZOO “Quem curte os bichos vai se 
= divertir com o Zoológico Virtual 
Multimídia.” Estadinho de 


O Estado de São Paulo. 


O Estado de São Paulo. 


“... um produto que fala português e 
apresenta para a garotada 230 
animais das mais diferentes partes do 
mundo...” Revista Home PC, 


fal danço 


Você pode mudar as telas 
"oficiais" do Windows 95, 

e substituí-las por imagens dos 
Animaniacs. Veja como 


Surpreenda seus 
amigos: os 
personagens 

do desenho 
animado do 
Spielberg podem 
ficar na entrada e 
na saída do 
Windows 


8 M 


CATEGORIA 
Freeware 


Anime s 


OW9S 


rês arquivos e seu Win 95 

muda de "cara". Verdade. 

Com o programa Animaniacs, 

você coloca telas com os personagens 

do desenho animado do Spielberg, na 
abertura e saída do Windows. 

Basta copiar o programa para seu 

HD, fazer algumas alterações e pronto. 

Seu Windows ficará com as novas telas. 


Mudando as telas 


Clique em Copiar para o 
Winchester, na interface do CD-ROM. 
O Animaniacs irá para o diretório 
Revista, subdiretório cdrom18, pasta 
Animaniacs. Agora, abra o Explorer, 
localize a pasta do programa e faça 
assim para ativar as telas: 


Clique duas vezes sobre a pasta 
Animaniacs. Alguns arquivos 
com finalização .SYS irão aparecer. 


Caso você não consiga 

visualizá-los, vá até o menu 
Visualizar, acesse o item Opções... e 
clique em "Mostrar todos os tipos de 
arquivos". Dê OK. 


Com os arquivos aparecendo, 
copie o arquivo Logo.SYS para o 
winchester (CN). 


Depois, entre no diretório 
Windows, localize os arquivos 
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originais Logos.SYS e Logow.SYS. 
Renomeie estes arquivos para 
Logos.BAK e Logow.BAK, 
respectivamente, para não perdê-los. 
Faça isso, clicando uma vez sobre eles e 
espere um segundo para clicar de novo 
até que possa editar seus nomes. 


Volte para a pasta do Animaniacs 

(no diretório Revista) e copie os 
arquivos Logos.SYS e Logow.SYS para 
o diretório do Windows. 


Pronto, agora é só reinicializar 
seu micro para ver as novas telas. 


Voltando à tela antiga 


Se você não gostar ou enjoar das 
novas telas e quiser trazer as velhas 
aberturas de volta, faça assim: 


Vá até o Windows, delete os 
arquivos Logos.SYS e 
Logow.SYS. que você copiou. 


Depois renomeie novamente os 
arquivos originais. 5.2? 


Especial 
rérias 

Dia 20 de Dezembro 
Nas Bancas 


Depois de 
instalado, 

aparece apenas 
mais um ícone ao 
lado do relógio, 

na barra de tarefas. 
Clicando sobre ela 
você acessa às 
várias funções do 
programa 


USA pe (sei 4 i 
lemmings O mit.edu 
PREÇO SUGERIDO 
10 dólares 


CATEGORIA 
Shareware 


LIMITAÇÃO 
7 dias 


WINSHADE 


O programa WinShade 
permite abrir e fechar 


as janelas, de uma maneira 


nova e interessante 


BIX 


WinShade 


e você costuma trabalhar com 

vários programas abertos ao 

mesmo tempo, instale o 
WinShade no seu micro. Ele é um 
utilitário, para Win 95, simples de usar 
que atribui outras funções paras os 
botões do mouse, facilitando na hora de 
gerenciar os vários aplicativos abertos. 
Depois de instalado (ver quadro) e só 
fazer as configurações e aproveitar as 
facilidades criadas. Por exemplo, com 
um simples clique do mouse, na barra 
do título de qualquer programa aberto 
na tela, ele é fechado (como se fosse 
uma cortina de enrolar). Vejas aqui 
como usar o programa. 


As configurações 


Quando você abre esse utilitário, 
aparentemente, nada acontece. Mas se 
reparar, verá o ícone do programa perto do 
reloginho, na barra de tarefas. É clicando 
sobre ele, que você abrirá a tela do 
WinShade e poderá configurá-lo de seu 
jeito. Selecione Configure WinShade... 
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Na "página" General não é preciso 
mexer em quase nada. Talvez, se quiser, 
habilite a opção Restore windows on 
exit, que suspende as mudanças 
realizadas pelo WinShade quando você 
sai do programa. 

Em Left Button e Right Button, você 
atribui funções diferentes para cada um 
dos botões do mouse. Por exemplo, 
selecionando RollUp/Unroll (enrola ou 
desenrola), é possível minimizar a tela 
de um programa 
aberto, bastando 
clicar sobre a r 
barra de título do | ri 
mesmo. Se você | 
escolher Send to 
Bottom poderá 
mandar O 
programa "para 
trás" dos outros 
que estiverem 
abertos. 

Aconselhamos que você atribua uma 
função para cada botão do mouse. 

Use a página Hot Keys se quiser 
colocar alguma tecla de atalho no 
teclado para a função RollUp/Unroll. 


“WinShade Configuration 


Instalação 


Clique em Instalar o programa na 
interface do CD-ROM e vá dando Next 
nas telas que aparecem. No final será 
criado um grupo de programas no menu 
Iniciar. Para abrir o Winshade, vá até o 
menu Iniciar, selecione Programas e | 
depois dê um clique no ícone criado. 29 


ENCICLOPÉDIA 


GEOGRÁFICA ATR 


A Enciclopédia Geográfica ATR transformará seu 
computador no mais rico recurso de pesquisa, 
entretenimento e aprendizado sobre a geografia do 
Brasil e do mundo. Você vai poder interagir com 
mais de 600 artigos, mais de 800 fotos inéditas, 
milhares de dados estatísticos, infográficos 
ilustrativos e mais de 10.000 localidades do Brasil, 
dos países e do mundo, além de mapas políticos, 
topográficos e de satélite. 


E mais: um sensacional vôo totalmente 
interativo sobre os continentes e o Brasil. 
Além disso, o CD-ROM inclui o Internet Explorer 2.0 
para acessar o site da ATR na Internet, onde você 
poderá tirar dúvidas e trocar idéias com os editores do 
produto e se atualizar sobre geografia. 


ENCICLOPÉDIA 
GEOGRÁFICA 
ea abre a 


o sografia 
Má 1 do 
Vag ficasil e do Mun 


) 


Bs 


| JÁ A VENDA 8 | 
A do NAS MELHORES ATR 
Ea o e LOJAS DO PAÍS MULTIMEDIA 


Atendimento: (021) 286-5889 Internet: http://www.atr.com/geomedia 


JOGOS PESADOS 


mm Cop tjpro 


No fundo do oceano, defenda 
uma nova fonte de energia 
dos ataques inimigos, usando 


um submarino 
roteger uma fonte de energia: Entendendo a missão 
revolucionária. Esta é sua 
missão em USStorm. A história do jogo é mais ou menos 
No controle de um veículo aquático | | a seguinte: o governo norte-americano 
de última geração, você terá de (para variar) descobre uma nova fonte 
mergulhar fundo no oceano para :* de energia e destina uma super verba 
verificar as instalações da base que para sua exploração nas profundezas do 
retira essa nova energia e impedir que * oceano Atlântico. O que eles não 
inimigos tomem a base de assalto. O previam era a interferência de inimigos 
"veículo" é hipersensível e já vem * que tentam destruir os planos 
equipado com lasers e um braço : americanos e se apoderar da base. Sua 
mecânico para "manusear" objetos * missão é exatamente essa: proteger a 
sensíveis debaixo d'água. Sua missão é base submarina desses inimigos. Está 
diferente para cada fase do jogo. preparado? Então vamos lá. 
O cenário 
submarino 
está muito 


bonito. E você 
pode inclusive 
usar um 
mergulhador . 
(teclando F3) 
para realizar 
as missões 
mais delicadas 
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SS ci ES 


A E não deixar, por exemplo, 

= as caixas de explosivos Os perigos estão 
caírem sobre o veículo. por toda a parte. 
Se isso acontecer, ele As minas devem 
explode e o jogo acaba. ser destruídas 
As minas que ficam com tiros ou 
espalhadas no fundo do os tão r ed adas 
mar podem ser destruídas RR com 

: É o braço mecânico 

com tiros, ou então d: - 

idos cent o submarino, 
pisado ) ç e usadas como 
1 mecânico da nave (aperte bombas para abrir 
Y a tecla F2). Quando você caminho 
apanhar a mina, é só. «5º 


Aprendendo a jogar 


Quando a instalação terminar e o 

jogo rodar, entra a tela de apresentação e 
em seguida o menu principal. Escolha 
New Game. Vai aparecer uma 
introdução contando um pouco sobre a 
missão. No final, o jogo vai ser 
carregado (load game) e você já pode 

| começar a jogar. 

| Depois que o Storm for carregado, 

seu veículo aquático já estará pronto 

para "nadar". Uma espécie de — - = 

inteligência artificial vai dar dicas (em COMANDOS 

inglês) durante toda a missão e 

auxiliá-lo a escapar dos perigos. Use as € > 4 — movimentam o mergulhador ou o veículo 


N las direcionais para movimentar a na direção desejada 
e em todas as direções possíveis. ALT — "vira" a nave para o outro lado (deve ser usado 
Nesta versão ele começa virado virado em conjunto as setas direcionais) 


a a direita. Mas é possível virá-lo ' Barra de espaço — atira 


j ara a esquerda quando desejar, Teclas numéricas — escolhe o tipo de arma desejada 
astando apertar a tecla ALT e a seta F2 — aciona o braço mecânico da nave (quando estiver 
Jirecional correspondente. segurando alguma coisa, para soltá-la, aperte esta tecla 
Destrua ou fuja dos obstáculos que novamente) 
entarão tirar energia da nave, até que F3 — o piloto sai do veículo, vestindo roupas de 


você atinja o objetivo da fase. Tome o mergulho. 
máximo de cuidado durante o jogo para as 
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No menu 
"status" você 
pode conferir 
as condições 
de seu 
submarino 


SISTEMA MÍNIMO 
486 DX2 com 16 Mb de 
RAM, DOS 


PRODUTOR 
American Softworks 
Corporation 


CATEGORIA 
Demo jogável 


soltá-la dentro de uma das rochas BS 
para ela explodir e assim abrir 
caminho. Use o braço mecânico 
também para apanhar itens 
espalhados no chão, ou em 
passagens secretas: basta 
acioná-lo em cima do objeto que 
deseja recolher. 

Preste atenção nas condições 
de seu veículo (no menu de 
“status” no canto superior direito 
da tela) para que ele não seja 
destruído durante a missão. Para 
você não "morrer" o melhor a 
fazer é sair do Storm e utilizar o 
mergulhador para seguir a missão (use a 
tecla F3). Ao deixar o veículo você já | 
estará devidamente vestido com roupas 
de mergulho e com um canhão laser nas 
mãos. Para voltar ao Storm, apenas nade 
até o aparelho. 


Instalando o USS Storm 


Como este é um jogo "pesado", o 
melhor é instalá-lo pelo DOS. Faça 
assim: saia do Windows, e no prompt do 
DOS, você deverá digitar: 


Re ni 

(ou no, lugar do D:, a letra equivalente 
ao drive de seu CD-ROM) 

D: *>CDNJOGOSDOSN STORM US 


É <ENTER> 
| e complete 
D: 'JOGOSDOSNSTORM USNINSTALL 


<ENTER> 

Na tela que aparece, dê OK e o processo 
terá início. O Storm será instalado no 
seu disco rígido (C:). Quando acabar, o 
Jogo deverá entrar. Quando for jogar 
novamente, digite: 

C:N> CDISTORMASTORM 


* <ENTER> 


TRADUZA TEXTOS EM INGLÊS SEM SAIR DE CASA, 


Gl EM Software BABEL - Versão 1:01 
Tradutor de Textos Inglês/Português 
Produção: Fitcor Informática 


O Babel traduz cartas, memorandos; faxes, livros, editoriais, 
reportagens e uma série de documentos. 

* Opera sob o Microsoft Word 6.0 e Word 7. 

e Dicionário com mais de 254.000 formas de palavras e frases. 
e Instala-se automaticamente. 

e Atua como dicionário Inglês/Português, Português/Inglês. 

e Permite a inclusão de verbetes pelo usuário: 


E 


| É 


Í 


O 
(CMEVIORD 7 7 


85-7194-357-5 


85.7194-358-3 85-7194-360-5 85-7194-336-2 85-7194-335-4 


Preço: R$35,00 Preço: R$35,00 


Preço: R$39,00 Preço: R$39,00 Preço: R$39,00 


BRINDE 


BEEP TV 
85-7194-334-6 85-7194-333-8 85-7194-299-4 85-7194-318-4 Curso de Inglês 
Preço: R$35,00 Preço: R$35,00 . Preço: R$35,00 Preço: R$99,00 em Vídeo 


Preço: R$39,00 


Lançamentos de CD-ROM previstos 
para JANEIRO/97 
* ACCESS 7 | + TOOLBOOK 4 


e DELPHI 2  « VISUAL FOXPRO 3 
e REDES 


1BRINDE: Para compras por reembolso, 
acima de R$150,00. "Valido até término 
do estoque". 


Aproveite a | Título 
oportunidade para 
fazer seu pedido ou 
cadastrar-se junto à 
nossa empresa. 


ÉRICA pera 


ERICA DATA LTDA 

' Rua Jarinu, 594 - Altos 
Tatuapé *« São Paulo * SP - Brasil 
Cep.: 03306-000 

' Fone.: (011) 295-3066 

Fax: (011) 217-4060 


Depósito em favor de: Érica Data Ltda : pense DAE DU 
Banco do Brasil * Conta Corrente 10536-8 + Agência 1204-1 | 

Banco ITAÚ * Conta Corrente 32.946-9 + Agência 0452 | [|] Custo do SEDEX 

Enviar Comprovante de depósito via FAX ou CARTA | [] Custo da Encomenda Normal 


"PREÇOS SUJEITOS A 


ALTERAÇÕES SEM 
Nº do Cartão de Crédito Nome do Cartão: Validade PRÉVI à pesa 
Data: Assinatura do Cartão: 
NOME: 
ENDEREÇO: ENVIE O CUPOM 


É OU COMPRE POR 
CEP CRÁDE: == EST; TELEFONE OU FAX. 
TEL CIG: RG.: 


RALLY CHAMPIONSHIP “o. MILO 
Network Q RAG Rally é sem dúvida o [NENE Na Você enfrentará os desafios de Milo. 
mais realista e com a - maior EE A 


jogabilidade já desenvolvido”. (PC | Resgate os tesouros para o universo. 
| ZONE). 
- 1)» 8 jogadores em network 


(»7 planetas em 3D 


“5 6 4 estilos de jogos Do Ea em O vários testes 
é 28 4» condições de tempo e : ] cenários alucinantes 
terreno 
STONEKEEP ONDE ESTÁ O WALLY 


od el Só você e o Wally podem salvar o circo 
| do Sr. Picalilli. Mas, “Onde está o 
| Wally?”. (Jogo infantil) 


BE mais de 26 exercicios 

j educacionais 

qm O possibilidade de “scroll” 
calabouços e criaturas 3D Emei E (> Guia dos Pais 


Mergulhe numa aventura épica mais | 
poderosa e realística que qualquer | 
coisa que você possa imaginar! 


(> totalmente em português 
O efeitos sonoros de Hollywood! 


ENGLISH LABS 


Aprenda um novo idioma da mesma 
maneira que você aprendeu o seu! 


DESCENT 2 


Você terá que comandar esta nave e 
vencer os inimigos mais sangui-nários 
e inteligentes. 


6»800 palavras e frases 
“usuais 


É método natural 
retorno instantâneo 


(» totalmente em português 
É movimentação 360º 
30 níveis e 6 mundos 


F1 MANAGER 


Gerencie uma equipe de F1, negocie fig pic 
com os bancos e patrocinadores. En- Ei 
tre, realmente, no mundo da F1. 


€ 3D SVGA real-time 

6 vários níveis 
mais de 60.000 cópias 
vendidas em 2 meses 


SÍTIO DO PICAPAU 
AMARELO 


Escute a história contada pela Emília 
e acompanhe os textos. Tudo isto 
com muita interatividade. 


para idade de 3 a 9 anos 
extraído da obra de 
- Monteiro Lobato 
windows e Macintosh 


E COLORDIC 2 4 KLIK & PLAY 
Ma o Brinque simulando as diversas situações À Para você que sempre sonhou em 
do dia a dia, mas usando a lingua inglesa. KI montar os seus próprios jogos e 
Ep PM MMGLÉS E PoRTocuêS chamar seus amigos para brincar. 
—“- & brinde- Microfone multimídia Eres ua Es 
= sea á Es e E e a ! Ea 
e 4 = 6 impressão das palavras O vários de cenários 
ementa rd pinturas e a 6 exercicio de criatividade 
"pronta 4 rincadeiras = é 


m |» vários personagens 


Tudo em 6 vezes uni 


Es JOGOS PESADOS 


Vol ab 


Zone Raiders é uma corrida 
na qual você deve acelerar por 
uma pista espacial. E além de 
correr, deve cumprir missões 


ZONE RAIDERS 


— acelera 
— freia 
— vira para esses lados 

— seleciona a arma (quando tiver mais 
Si de uma) 
o — atira 

— mapa automático 
— sai do jogo (aperte esta tecla e, na 

tela que aparece, escolha Exit) 


March 15: Transporting to Fower Grid 


gta Reto) pinto [CN ITU NO TIA RR A | = cut to find the Atomic Power Coupling [APE). 
carros espaciais em alta It's scatitered in two pieces around the Power Grid. 
velocidade, onde você 
iteralmente voa pela pista. Zone 
Raiders é um simulador de corrida com 
cenários futurista, onde seu objetivo é 
vencer, não importa como. Os veículos 
que competem flutuam pela pista, sem 
rocá-la. O resultado é um jogo em alta 
velocidade, onde vale até mesmo atirar 
em seus concorrentes para eliminá-los. 
O game é dividido em missões e você 
terá de cumpri-las para vencer Na 


primeira, você tem de achar o Atomic just follow my VLocator Abe okay... 

Power Coupling (uma espécie de junção - t 

atômica, que está espalhada em duas ' que desejar. Acesse as várias opções O controle é 

peças dentro da pista). Boa sorte, você - (com as setas direcionais) e quando fácil: basta usar 

vai precisar. : acabar, clique em Game. Na próxima as setas 
:* tela, coloque seu nome na opção Player. direcionais 


Feito isso, dê Enter e depois clique em 
Load. A primeira missão terá início. 


Depois de instalar e rodar o jogo, As instruções do que deve ser feito 
aparece um menu principal, onde você - aparecem escritas na tela, pouco antes 
pode configurar o Zone Raider do jeito :- de jogo carregar. Lembre-se de usar 
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Um detalhe 
interessante do jogo 
é a possibilidade de 
mudar de direção, 
mesmo quando se 
está em pleno salto 
(alto, à direita). 

E vale atirar nos 
inimigos (abaixo, 

à direita) 


SISTEMA MÍNIMO 
DOS, 486 DX2, 8 Mb de 
RAM 


PRODUTOR 
Virgin Interactive 


TELEFONE: 
001 (619) 490-9234 


DISTRIBUIDOR 
Tec Toy 


TELEFONE: 
(011) 861-5549 


PREÇO SUGERIDO 
70 Reais 


CATEGORIA 
Demo jogável 


LIMITAÇÃO 
Só um modelo de carro 


sempre o seu 
Vlocator (uma 
espécie de 
localizador) que 
emite um som 
característico 
quando você 
chegar perto 
dos alvos. 


Para enfrentar os oponentes, você 
conta com um poderoso arsenal de 
armas conquistadas quando você 
localiza passagens secretas, durante o 
percurso. Para encontrá-las, é preciso 
que você saia do circuito original do 
jogo e explore curvas e pequenas 
passagens "inocentes" (que, na verdade, 
não são tão inocentes assim). Portanto, 
vale a pena sair do trajeto e tentar achar 
os itens secretos e armas mais potentes. 


Seus inimigos são robôs espalhados 
pela pista. Você pode detê-los com tiros 
comuns, acionados por uma das armas 
(acessadas através das teclas numéricas 
no alto do teclado). Lasers serão a forma 
de defesa mais comum. O melhor de 
tudo, porém, é que você não terá de se 
preocupar em 
localizar seus alvos, 
já que eles 
são "travados” 
automaticamente 
pela mira 
computadorizada do 
veículo. O "normal" 
da mira é sempre na 
cor amarela, mas 
quando ficar 
vermelha, é sinal 
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que há inimigos por perto. Nessa hora 
não poupe seus lasers e saia E" 
atirando. É, 


Saia do Windows e no prompt do 
DOS, digite o seguinte comando para 
instalar o jogo: 

RR o «Enter 

ou no lugar do D:, a letra correspondente 
ao drive de seu CD-ROM) 
D:N>cdigogosdosi zone 
Rice 

e complete 

D: NJogosdosizoneXinstall 
<Enter> ; 

O jogo será instalado no seu 


 winchester (C:). Quando acabar a 


instalação, para entrar no jogo digite: 
Ciiscdiraid «binter> 

e complete 
C:iRaidiRaid <Enter> 


Somente para equipamentos tipo PC. 


qt 


as ES MENS ne 


Eres Rs 
E da 


Rio: 021-533-3200 
São Paulo: 011-820-5160 
Telerevenda: 0800-22-3200 


Cuorfa. 


DO A 
; UR — RN: 
AR 


lá H Me É. E 
o na | i 
e as od e Di e a ESEC Re SR a Sa A RR a da ds sd E O VD 


[77 À H 23 
Colocar um “disquin h o ; no disponível e é entre o New Jersey e o 
gol adversário é o objeti vo de ; Detroit, dois times pertencentes à Liga. 
NHLPA Hockey. E vale usar . 
até de violência 


Neste demo jogável, 
a partida disponível 
é entre o New 
Jersey eo 

Detroit. Uma estrela 
mostra qual é o 
jogador que você 
está comandando 
(alto, à direita) 
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Depois de copiar o jogo para seu 


hóquei sobre o geloéum computador (ele vai ocupar 8 megabytes 

esporte muito popular ' de espaço no winchester). Rode o jogo 

nos Estados Unidos e (veja como em Instalação). Aparece 
Canadá. Aqui também virou moda, uma tela de apresentação e depois o 
devido aos patins in-line. Para você menu principal com vários botões. 


experimentar o jogo, colocamos no 
CD-ROM, um demo (amostra) jogável 
do NHLPA Hockey, onde você vai 
poder disputar uma partida entre os 
times da liga norte-americana de 
hóquei, sem precisar partir para a 
"porrada" de verdade (só na tela do 
micro). Nessa versão, a partida 


COMANDOS 


Com "disco" 

€ 54 — movimentam o jogador 

Barra de espaço — "atira" o disco (segure-a um 
tempo para realizar a operação com mais 
intensidade) 

“CTRL — passa o disco para outro jogador | 
“ALT — segurando esta tecla o jogador anda mais 
a 


“Semo disco" 

454 — movem o jogador 
“Barra de espaço — toma o disco do oponente 
“CTRL — troca de jogador 
“ESC — sai do jogo (apertando esta tecla, aparece um 
menu na tela. Escolha Forfeit Game e depois Y) | 


IONAL 


Escolha uma das opções de jogo, em 
um dos primeiros "botões" da tela. 
Nesta versão não será possível mudar os 
times ou alterar muitos padrões de 
| configuração que já vêm definidos. 
Mesmo assim, dá para se divertir 


em volta. Agora, se ele estiver com a 
posse de bola, o círculo se transforma em 
uma estrela indicando que é a sua chance 
de marcar um gol. Não esqueça de passar 
o disquinho para os jogadores mais 
próximos do gol adversário. E, caso 


bastante. O jogo começa com uma visão 
de cima da "quadra". Mas você pode 
ligar o "zoom automático”, deixando a 
partida mais emocionante, com closes 
das melhores jogadas. Para isso, tecle 
ESC e selecione a opção que se refere 
ao zoom. Depois dê Enter para mudá-la 
de acordo com seu gosto. 


Jogando 


As regras do hóquei são complexas, 
mas o objetivo é acertar o disquinho no 
gol adversário para marcar um ponto, 
livrando-se dos oponentes. O resto não 
interessa muito. 

Você controla os jogadores do seu 
time usando as setas direcionais. Para 


perca o passe, tente retomar o disco do 
adversário (apertando a barra de espaço). 
O método é um pouco sujo, já que você 
usará de violência. Mas, no hóquei, isso é 
permitido. 


"Instalação" 


Depois de copiado para seu HD, ele 
irá para o diretório Revista, subdiretório 
cdrom18, pasta Hockey. Em nossos 
testes ele rodou direito do Windows. Em 
todo o caso estes são os comandos para 
rodá-lo pelo DOS. Saia do Windows e, 
no prompt do DOS, digite: 

C:i>cd revistaicdromi8NHockey 
<Enter> 

e depois complete: 


Para adquiri-lo, só 
através de importadores. 


| saber quem está sob seu comando repare C:Nrevistalcdromi8YHockey> CATEGORIA 
qual deles está com um círculo vermelho wcHOCK <Enter> 6,7) Demo jogável 
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Guia completo para leitura e estudo 


É a fé que acima de tudo nos leva a apresentar-lhe, em formas de nova tecnologia, 
a mensagem do Novo Testamento, o anúncio da palavra que é pessoa c comunicação. 


Texto completo e ilustrado com mais 
de 200 fotos e ilustrações, 32 mapas, 
12 vídeos de lugares bíblicos, uma 
Galeria Virtual em 3D, as viagens do 
apóstolo Paulo, a cronologia dos 


acontecimentos e muito mais... 
E ; Rea ai à ? R ed 


Um livro adicional "Para ler a Bíblia”. so” 
Um dicionário com mais de 500 termos bíblicos. 

Um Ambiente para estudo do Novo Testamento com 
marcadores, chave de pesquisa, grifos, notas, além de 
outras ferramentas. 


Faça logo seu pedido. R$ 47,00 

Escreva ou ligue para: VALE LIVROS - Caixa Postal 4 - Aparecida - SP 

12.570-970 Tel.: (012) 565-2140 Fax.: (012) 565-214] : 
| Preços especiais para revendas. Tel.: (012)565-2 140 * 


m dinossauro ensinando 
contas pode ser uma uma 
maneira diferente de as 


crianças aprenderem aritmética. O 
objetivo neste jogo é ajudar Derik (o 
dinossauro) a atravessar uma série de 
labirintos cheios de obstáculos (montes 
de feno), e assim se livrar das garras do 
terrível Tiranossauro Rex. 

Como o jogo é em inglês, para você 
entender melhor, a história é a 
seguinte: o malvado Rex prendeu o 
Derik, numa espécie de labirinto 
juntamente com algumas vaquinhas. E 
o Derik, para conseguir salvar as 
vaquinhas de serem comidas pelo Rex, 
deverá resolver corretamente as 
continhas propostas. Mas o que o Rex 
não sabia é que você pode ajudar o 
Derik a dar essas respostas e assim 
salvar os animais. 


Ss do — 


DiNoSe URO 


Uma mistura de 
jogo com aritmética 

é a proposta de 
Dino Numbers 


Somar, dividir, multiplicar... 


Programa instalado e aberto, vá até 


É q Para cada conta 
o menu Game e selecione a opção New 


que você acerta, 


Game. Uma tela com informações do uma vaca 
fabricante aparece. Clique em 71 hold é salva. 
out for now, para começar a jogar. Nesta Experimente. 
versão estão disponíveis dois níveis de É divertido 


game (no jogo completo são 30) e você 
só poderá jogar no modo normal. 

Vai surgir uma outra tela (azul) onde 
você deverá digitar seu nome, no lugar 
apropriado. Depois, dê OK. Aparece o 
labirinto e aí, usando as setas 
direcionais, movimente o Derik 
através dele. 

Toda a vez que ele parar perto de 
um monte de feno aparece o malvado 
Rex propondo algumas continhas para 
você resolver. São contas fáceis, mas é 
bom ter papel e lápis por perto para (E 
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DINO NUMBERS 


O jogo é em 
forma de labirinto. 
E conforme você 


vai andando, 
vão surgindo 
os desafios 


22811 

“Fax: 001 (573) 774-3052 
E-Mail: 
DTGames O aol.com 


Preço do registro 

20 dólares 

No própria tela do 
programa tem 

um Order Form. 
Preencha e envie para o 
produtor. 


Categoria 
Shareware 
Limitação 
Dois níveis disponíveis 


ajudar. Acertando, o Derik come o 
monte de feno e segue em frente. 

Quando ele chegar perto de uma 
vaca, aparece novamente o vilão e outra 
conta deverá ser resolvida. É só clicar 
com o mouse sobre os números na 
calculadora para marcar o resultado e 
depois clicar em Enter. Caso acerte, o 
Derik conseguirá libertar uma vaquinha 
(ele aparece montado sobre ela). Dê OK 
e vá para o próximo obstáculo. 


Ajuda extra 


Tem ainda caixas de leite que 
quando ultrapassadas (mais contas para 
serem resolvidas), transformam nosso 
herói em Super Derik, e também alguns 
bônus extras (caixas vermelhas soltas 
pelo caminho). Neste caso, você não 
precisa resolver conta nenhuma. 

Ah! Repare que, de vez em quando, 
um objeto em formato cilíndrico aparece 
e desaparece da tela. Se você conseguir 
chegar perto dele e acertar a continha 
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proposta, ganha 500 pontos de bônus. 
Seus pontos são mostrados numa janela, 
do lado direito da tela. 

Quando você conseguir ultrapassar 
todas as etapas do labirinto, aparece 
uma mensagem que você venceu, e um 
novo labirinto aparece. Aí é começar 
tudo der novo. Com mais desafios para 
você ultrapassar. 

Para sair do jogo, vá até o menu 
Game e clique em Quit. 


Instalação 


Clique em Instalar o programa e 
siga e aguarde até o final do processo. 
Será criado um grupo de Programas. 
Para entrar no jogo, vá até o gerenciador 
de programas, no Windows 3.X, abra o 
grupo criado e depois clique no ícone do 
jogo. No Win 95, basta ir em Iniciar, 
selecionar Programas, localizar o grupo 
Dino Tech e clicar em Dino 
Numbers Shareware. S 


o” We x 


Agora sim, você vai aprender inglês! 


A Ática Multimídia, em parceria com a editora norte-americana 


Harcourt Brace e com a CPI, elaborou 


o mais completo curso de inglês em multimídia. 


O curso é constituído de três partes: 
English Vocabulary, Active English e Accelerated English. 


English Vocabulary é composto de 

6 CDs e destina-se a estudantes de nível 
básico ou a pessoas que desejam 
aumentar seu vocabulário em inglês. Cada 
CD possibilita de 20 a 25 horas de estudo, 


conforme o ritmo do aluno. 
Preço por CD R$ 68,00 


Active English é composto de 4 CDs. 
Trata-se de um curso de nível 
intermediário. Por meio dos personagens, o 
estudante participará da vida 

americana e aprenderá o inglês falado 


em situações reais. 
Preço por CD R$ 109,00 


A 8 A 


Accelerated English, também em 4CDs, é 
dirigido a pessoas que têm bom nível 

de conhecimento de inglês, mas desejam 
aperfeiçoá-lo ainda mais. É indicado para 
alunos que se preparam para exames de 
proficiência. Ao completar esta série, O 
estudante terá adquirido um conhecimento 


muito bom da língua inglesa. 
Preço por CD R$ 129,00 


Este curso oferece ainda a possibilidade de o 
estudante gravar sua voz e comparar sua pronúncia 
com a dos locutores do programa. 

Com o curso de inglês da Ática Multimídia, 

o estudante terá um laboratório de línguas em sua 
própria casa. 


Nossos distribuidores 
[ea q SP Capital Editora Ática (011) 278 9322 Davidson (011) 743 8798 e 743 0188 Livraria Saraiva (011) 870 5999 e 530 1848 
E Livraria Laselva (011) 0800 110052 Livraria Siciliano (011) 831 7411 Plug & Use (011) 865 2030 Distr Curitiba (011) 288 5055 
£E SP Interior Editora Ática (016) 625 8098 RJ Capital Editora Ática (021) 273 1997 Acorp (021) 532 3380 MG Belo Horizonte 
Ex (031) 467 1144 Varginha (035) 222 1133 PE Recife Editora Ática (081) 231 0090 CD-ROM Shop (081) 325 5430 BA Salvador 
air ca Editora Ática (071) 377 2051 Livr.Civilização Brasileira (071) 359 7070 PR Curitiba Livraria Curitiba (041) 322 5455 
multimídia SC Livrarias Catarinense (048) 248 6766 RS Porto Alegre (051) 337 4037 fax 337 4311 Incomp (051) 334 5165 e 338 5466 


(011) 278-9322 r.230 DF Brasília Bit Byte (061) 322 0110 


AS HISÓRAS, 
DO 


Not: DEDE O Fiyar, DS 
RN 


| MPO 
| Tel. 011 263-1522 
AS HISTÓRIAS DO LOBO MAU 


o: | Uma das histórias infantis mais famosas agora tornou-se interativa, 
Grato HT À 4 a ; RS. e a cada ponto importante da história a criança poderá decidir para 
À bol elo ROT HE qual destino o resultado final caminhará. E o resultado poderá ser 
É alo | : DESCOMPLICA NDO surpreendente! E na maioria das vezes será. E tem mais!! São 32 
INFORMÁTICA À músicas compostas especialmente para este CD-Rom. Confira !! 


CYBER MIND 


PRODUTOS NACIONAIS: 
VOCÊ LÊ, ENTENDE, APRENDE E APROVEITA!!! 


GRUPO DE APOIO À 
PRODUÇÃO NACIONAL DE 
MULTIMÍDIA E CD ROM 


APOIO: 


MAX CLI 


MAX CD E. à: DR 
Tel. 011 816-3334 |" MS 
= 


«os 
CLIPART BRASIL um 


3.000 CLIPARTS EXCLUSIVOS 


O CLIPART BRASIL reúne uma fantástica coleção de cliparts coloridos 
ve tratam sobre nosso país, além de apresentar cliparts complementares 

dentro de cada tema. Possui também um eficiente sistema de procura 

e visualização, além de vir acompanhado de um catálogo impresso. 


CYBERMIND 
Tel. 011 873-2262 


CURSO - Corel Draw 5.0 


O curso funciona como se você tivesse um instrutor ao seu lado 
demonstrando, passo a passo, como utilizar o Corel Draw 5.0. 
- Muito simples de operar 

- Totalmente narrado em Português 

- Ensina q utilizar os efeitos especiais do Corel Draw 

- Abrange desde comandos básicos até tópicos avançados 


RAVEN ndows 9 
Tel. 011 259-0921 aid 


wo 


CURSO INTERATIVO - WINDOWS 95 


Explica tudo o que você sempre quis saber sobre o mais novo 
sistema operacional da Microsoft. 


-Dezenas de opções do básico ao avançado 
- Mais de uma hora de som digital 

- Roda em Windows 3.1 

- Várias dicas quentes... e muito mais 


FRASE DEAR 


Construa uma Cidade de Verdade! 


CRIARG 
MONTAR 


cidade 


BRASILEIRINHO 


A rica (e difícil) língua 
portuguesa pode ganhar novos 
atrativos para as crianças no 
programa Brasileirinho 


Sempre a partir de 
figuras é possível 
ler, ouvir 
explicações sobre 
uma palavra, entre 
outros recursos. 
Neste demo estão 
disponíveis as 
palavras que 
começam com a 
letra C 


Sorocaba, SP- Brasil 
Fone: 0800 16 55 16 
Fax: (015) 226 6285 
E-mail: 


tecnodid O so.dglnet.com.br 


CATEGORIA 
Demo jogável 


prender português nem 

sempre é fácil. Nosso idioma 

é rico em palavras e muitas 
vezes, as crianças têm dificuldades em 
memorizar o significado de algumas 
delas. Para tentar ajudar, a empresa 
brasileira Tecno Didática, desenvolveu o 
programa Brasileirinho, um dicionário 
infantil interativo, cujo demo (amostra) 
estamos colocando no CD-ROM. 

Nesta versão estão disponíveis 

algumas palavras começadas com a 
letra C. Mesmo assim, dá para ter uma 
noção do que é o programa completo. 


Abrindo o programa 


Depois de instalado (ver quadro), abra 
o programa. Aparece uma tela mostrando 
um quarto infantil. Vá passando com o 
mouse pelos objetos espalhados por ele. 
Quando o cursor do mouse virar um sinal 
de positivo, dê um clique sobre o objeto e 
verá uma animação. 

Para ir para o índice, onde ficam as 
figuras com as palâvras começadas em 
C, clique no livro, que está na estante 
em cima da cama. 

Aparece uma outra tela. Dê dois 
cliques sobre a figura. Uma explicação 
vai ser mostrada. Se você passar com o 
mouse (o cursor vira uma câmera de 
vídeo) em cima da figura, uma 
animação será mostrada. 

Se além de ler, quiser ouvir a 
explicação sobre a palavra, clique com o 
mouse sobre o significado de tal palavra. 
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Como o programa é todo em 
português, qualquer dúvida que você 
tiver sobre como acessar algum 
comando, clique no bonezinho que as 
legendas do que eles acessam 
aparecerão. 

Para sair do jogo, clique na porta do 
quarto e depois em Sim 


Instalação 


- Clique em Instalar o programa, na 
interface do CD-ROM, e siga as 
instruções (em português) que 
aparecem. No final, será criado um 


Es grupo Tecno Didática. Para abrir o jogo, 


vá até o Grupo de Programas, no Win 
3.X ou no botão Iniciar (do Win 95), 
abra o grupo e depois clique no ícone 
brasileirinho. 

Detalhe: seu monitor deve estar 
configurado para 256 cores, senão o 


programa não vai rodar. = 


Seu passaporte para 


CONH 
Este mês, além dos 
excelentes artigos que 
ensinam a 


va 
ans 
oo Porgugol - HNÍDO 


man Teens 


, 


! Wi — MGMT com seis programas de 
FOTO | ã | PAINTINO — compurador O seu 
é | : amino GSte 
DIG ITAE S Ú À À eenica de passaporte para o mundo 
mem Re EFEITOS da forografia digital 
receieraddas; j :SECUAtS 


cortoma 


Veia os programas que estão no CD-ROM 
Photoshop 3.0 H Matisse Photo 
O soft mais usado Transforma Mostra o resultado 


profissionalmente E suas fotos em 


obras de arte, 
no estilo do 
pintor Matisse PS 


quando se muda 
a abertura, 
velocidade e 
ISO/ASA do filme 


para retoque de 
imagens. Completo. 
É Só não dá pra salvar 


PhotoVision BESSA 
Uma espécie de 
Photoshop”, de 


Morph 
Você mesmo 
cria incríveis 


E mais de 
200 fotos em 
formato bitmap e 


uso mais simples. | metamorfoses, tif, para você 
Ideal para quem de forma rápida experimentar os 
está começando fm e fácil 


programas 


“a Eua 


| Feed Fome: (011) 816-6767 Fax: (011) 867-8583 


Garantia de Qualidade 


INFANTIL > 
onto) UM Passeio 
— no ZOOló 


Os animais sempre | dida 
despertam muito interesse 

nas crianças. Confira como é 
o programa Zoológico Virtual 


O elefante foi o 
animal escolhido 
para você 
conhecer em nosso 
CD-ROM. Aproveite 


SISTEMA MÍNIMO 
Windows 3.X ou 
superior 

386 DX ou superior com 
8 Mb de RAM e 256 
cores 


PRODUTOR 

Fábrica de Bits 

São Paulo, SP 

Fone: (011) 867-0443 


PREÇO SUGERIDO 
59 reais 


CATEGORIA 
Demo jogável 


LIMITAÇÃO 

Você tem acesso 
somente à informações 
sobre o elefante africano 


isitar um 
zoológico é 
sempre um 
“passeio agradável. E as 
crianças costumam 
esperar ansiosas pela 
oportunidade de ver de 
perto tigres, leões, ursos, girafas... 
Agora elas vão poder fazer isso sem 
sair de casa. É que foi lançado o 
Zoológico Virtual Multimídia. Um 
programa todo em português, onde 
com simples cliques do mouse será 
possível fazer um passeio virtual por 
um zôo, vendo aves, répteis, 
mamíferos... Além de acessar uma 
Multiteca (um centro de pesquisas com 
informações, fotos, vídeos, sons sobre 
os animais). O programa traz ainda 
sete jogos diferentes para você se 
divertir enquanto aprende. Para você 
fazer uma visitinha rápida, colocamos 
no CD-ROM, um demo (amostra) 
desse produto. Bom passeio. 


Visitação pública 


Instale o programa (ver quadro). 
Depois de aberto, aparece uma tela 
com vários animais. Nesta versão você 
vai encontrar informações sobre o 
elefante-africano, além de alguns 
joguinhos. 
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Clicando no elefante, você irá para 
outra tela com informações sobre este 
mamífero. 


Repare no menu de opções que 
aparece na parte inferior da tela. É 
através dele que você vai ter acesso 
aos diversos lugares do zdo. 

Para entrar direto nos jogos, na tela 
principal, clique na roda gigante. São 
sete jogos diferentes: quebra-cabeça, 
jogo da memória, Desafio... E aqui, 
você pode experimentar um de cada. 

Para sair do jogo, clique em Fim e 
depois em Sair do zõo. 


Instalação 


Clique em instalar o programa na 
interface do CD-ROM, e vá dando 
Enter nas telas que aparecem. Quando 
a instalação terminar, será criado um 
grupo de Programa Zoológico Virtual. 
Para abrir o programa, vá até Iniciar, 
no Windows 95, selecione Programas, 
abra o grupo criado e clique em 
Demo Zoo. 


Ê 


INFANTIL 


A FESTA DO 
URSINHO DE 
PIJAMA 


BARBIE 
STORYMAKER 
(Inglês) 


[Globo Multimídia. 


Globo Multimídia 
0800-130-303 
75,00 


Mattel Media 
Magna Home 


(011) 811-5800 


49,00 


GUSTAVINHO E O 


44 Bico Largo 


Pré-escolar. Um livro 


interativo com um ursinho 
e sua turma. Vem vários 
joguinhos fáceis e divertidos. 


Crie suas próprias histórias 
animadas com a boneca 


| Barbie e sua turma. Você | 


pode mudar o cenário, as 
roupas... 


Com clima de adventure 
você vai ajudar o Gustavinho 


la desvendar diversas 


charadas. Demo na edição 
17. 


Arauto Multimídia 
Davidson 

(011) 743-8798 
49,00 


Ajude essas criaturas a se 
livrarem dos porcos 
papões que querem 
devorá-los. Tem jogos e 
ainda você pode votar 


OS SMURFS 
(Português) | 


Infogrames 
MSD 

0800- 223.200 
55,00 


Ajude a libertar a Smurfete 
raptada pelo terrível 
Gargamel. Pode ser 
jogado por até quatro 
crianças 


BARBIE STORYMAKER 


Até que enfim alguém 
lembrou das meninas. E 
felizmente com uma 
personagem que vem 
agradando há décadas: 
Barbie. Aqui é possível 
montar uma história animada. 
É o primeiro de uma série de 
CD-ROMs com a boneca. 
Pena Barbie não ter "aprendido 
português", com o produto 
mantido todo em inglês. 


Opinião da Redação 
O - Excelente 

& - Bom 
O — Ruim 


Sistema operacional: 


E 


a Windows 


an 
sem 


a 
EA 


vw. Windows 95 


|<M Produto Nacional 


Observação: Aqui, alguns dos principais títulos em CD-ROM disponíveis no 
mercado brasileiro. Listamos o telefone dos distribuidores e, embora eles 
não façam vendas diretamente, podem indicar o revendedor mais próximo a 
você. Os preços são os sugeridos por eles. 
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HISTORY THROUGH ART 


Sabe aqueles livros lindos, 
bem encadernados sobre 
artes? Pois é, esta coleção é 
exatamente isso, porém em 
CD-ROM. Muitas figuras, 
muita narração, e tudo muito 
elitista, para apaixonados por 
artes. São dois volumes, 
contendo quatro CDs cada. 
Pelo público a que se destina, 
é até natural ser mantido o 
inglês por todo o produto. Dá 
uma certa nobreza a qualquer 
CDteca, mas, com certeza não 
ajudará a popularizar a artes. 


MAMÍFEROS 


É difícil não gostar deste 
produto da PubliFolha, 
realizado a partir de materiais 
da Oxford Scientific Films, com 
todo o tipo de informações 
sobre mamíferos. As fotos dos 
animais são ótimas, assim 
como os filmes e textos. Todo 
traduzido para o português, 
alia excelente material para 
pesquisas com puro 
entretenimento. Vale a pena. 


VARIEDADES] 
HE RD a A td ÉS RS 


Produtor 
Distribuidor 
Telefone 
Preço R$ 

Abril Multimídia 


Título - Idioma Comentários 


ALMANAQUE 


Mais de um milhão de 
ABRIL 1996 Abril Multimídia informações organizadas 
(Português) 0800-150.150 por área de assunto: Brasil, 
70,00 países do mundo... Vem 


com fotos, vídeos, 
animações, mapas... 


& 


CURSO DE WORD 


MSD Software Ensina noções de como 


7.0 (Português) MSD Software utilizar o Word 7, 
0800-610.016 desenvolvido para o Win 
50,00 95. São seis módulos e 13 | & 


lições num único CD-ROM. 


ENGLISH PLUS Positivo Este é o Intermediate 2 de 

(Inglês, português) | Positivo uma série de 11 CDs, que 
(041) 342-5700 pretende ensinar noções 
99,00 de inglês. Indicado para os 


que já têm um certo 
conhecimento do idioma. 


GUIANET Vega Hipermídia Um guia prático para quem 


(Português) Compusys está começando a navegar 
(016) 623-1195 pela Internet. Dos 
49,00 primeiros passos até 


assuntos mais avançados 


Es 


HISTORY Zane Publishing Reunidos em dois volumes 


THROUGH ART MSD são oito CDs contendo a 
(Inglês) 0800-223.200 história da arte através dos 
69,00 (cada) tempos. Mostra a o) 


Renascença, Roma antiga, 
o estilo barroco... 


MAMÍFEROS PubliFolha Enciclopédia interativa com 

(Português) Planet Music vídeos, sons e fotos com a 
(011) 3064-5922 descrição cientifica mais de o) 
41,00 500 espécies e 


subespécies de mamíferos 


MAMONAS Videoclipes, músicas, fotos 


ASSASSINAS MSD inéditas, jogos e muitas 
(Português) 0800-223.200 brincadeiras com este &) 
Es 55,00 N conjunto. Demo na edição tema 
16 Ea 
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E 4 nos 1000 receitas para que você 
| | RECEITAS BRASILEIRAS | | a seja um P apar Noel 


lembrado o ano inteiro. 


| Preço Especial de Lançamento: R$59,00 
y o” Agora, você já pode ter ou presentear um CD - ROM de dar água na boca. São centenas de receitas 
1 000 delícias deliciosas e muito práticas para facilitar o seu dia-a-dia. Uma verdadeira biblioteca culinária em 
n um único CD. Tudo em português e com os ingredientes que você encontra aqui. Veja quanta 
brasileiras vantagens: * Subdivisão em 35 seções - 17 de doces e 18 de salgados * Mais de 200 ilustrações 
Ê À artísticas by Pieter Zuydhoff * 50 trechos de músicas clássicas, especialmente seleci 
(250 regionais) ocê ouvi 


lecionadas para 
você ouvir enquanto prepara a refeição «Voz dando dicas de como usar 


(o) sar o computador « CD 
E especialmente desenvolvido para Windows 3.1, 3.11 e 95 « Muito fácil de operar * Explicações 
além de 250 da claras e objetivas «Prensado pela Sony Music * Uma verdadeira obra-prima da informática a 
E 4 Ada serviço da arte culinária moderna « Compilado pela especialista Myrian Lemos de Lima 
culinária 


Edição Nobre - adquira o seu antes que esgote 


internacional. 


“VIAJE SEM SAIR DE SUA CASA!” 
DESC UBRA o | MUNDO, A I RAVES 
DA INTERNET PELA WS BBS 


e VISITE E CONHEÇA LUGARES DISTANTES e BBS ESPECIALIZADA EM 
e CONVERSE COM PESSOAS DE OUTROS PAISES CINEMA JOGOS DOS 
E ESTADOS DO BRASIL WINDOWS WINDOWS 95 
e HANDE MENSAGENS VIA E-MAIL INTERNET CAD IMAGENS GIF 
PROGRAMAS DIVERSOS 


Tudo isso por um custo, muito Jaixo 
Apenas R$19,00 por mês fnais 3 
horas grátis!!! 


Dragon's Lair Il 


Continuação do primeiro 
jogo, o princípio deste jogo 
é o eterno vencer o mal e 
salvar uma princesa. 

Todo baseado em vídeos 
nos quais você pode alterar 
a segiiência com comandos 
no teclado, exige uma 
imensa habilidade. 
Aconselhável para fãs de 
videogame. 


3D Ultra Pinball 2 


Chega a segunda versão do já 
conhecido Ultra Pinball. São 
três mesas diferentes com 
gráficos e animações que 
fazem da ação do jogo 
bastante interessante. Este 
jogo só tem um grande 
problema: vicia. Depois que 
você começa a jogar não tem 
mais vontade de parar. 


3-D ULTRA 


PINBALL CREEP 
NIGHT (Manual em 


português) 


- Produtor 


“Título-Idoma |. Distribuidor 


- | Telefone 
— Preço R$. 

Sierra 

BraSoft 

(011) 285-5344 

69,00 


Comentários 


Nova versão desse jogo 
que faz sucesso em 
fliperamas. São quatro 
estágios de jogo. Pode ser 
jogado por até quatro 
pessoas. 


BATTLECRUISER 


(Português) 


CLOSE COMBAT 


(Inglês) 


CYBERSTORM 
(Manual em 
português) 


DRAGONS'S LAIR II 
(Português) | 


NWI 
MSD 


0800-223.200. 


79,00 


Simulador com naves 
espaciais. Sua missão é 


| destruir qualquer coisa 


considerada hostil. As 
imagens são em 3D 


Microsoft 


Microsoft | 


(011) 822-5764. 
R$ 59,99 


Jogo de estratégia que 
recria a atmosfera da Il | 
Guerra Mundial. Demo na 
edição 16 


Sierra 
BraSoft 
(011) 285-5344 


“ |76,00. 


Estratégia. Você lidera os 
mais destrutivos guerreiros 
cybrids. Podem ser 


“| personalizados de acordo 


com a batalha que eles 
vão travar. Pode ser jogado 
via rede 


ReadySoft 
Magna Home 


“|(011) 811-5800 


49,00 


Adventure. Você vai ter de 
salvar a princesa Daphne 
de um bruxo. Ação e 
magia, num mundo, onde 
tudo pode acontecer 


F-22 LIGHTINING 


(Manual em 
português) | 


Novalogic 
BraSoft 

(011) 285-5344 
76,00 


Simulador. Pilote um caça 
supersônico em manobras 
pra lá de radicais. Pode ser 
jogado em rede. 


MECHWARRIOR 2 - 
MERCENARIES | 


(Inglês) 


MICROSOFT GEX 


(Inglês) 
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Activision 


IMsD 


0800-223.200 
79,00 


Continuação do primeiro 
jogo, aqui você tem de 
continuar a luta entre robôs 
super armados. 


Microsoft 
Microsoft 
(011) 822-5764 


159,99 


Extraído dos videogames, 
Gex é um lagarto muito 
esperto que passeia por 
filmes e clássicos de TV, 
com muito humor. 


- Possui mais de 30 circuitos para 
“*manobrar em quatro continentes, 


- oo papos rainçõ com a função de 

“ de circuito” que permite ao 

jogador criar os seus próprios circuitos, 
he os seus próprios torneios 

personalizados com o “Editor de 

Competição”. 


1 


RD 


7 *. Três formas de jogo: prática, prova 
de tempo e torneio.. 


- Possui réplicas reais dos móveis antigos e obras Et sos-13s2 

de arte, que proporcionam a Safecracker uma Far (305) 4774501 
beleza inigualável, dentro de um ambiente pos vcs oyo 
sumamente realista. 


- Mais de 50 habitações e 35 caixas fortes para Eq 


abrir, além de muitos livros e catálogos para ler, 
nesta aventura de quebra-cabeças e soluções de 
incógnitas complexas. 


- Modalidade de 1 à 2 jogadores com Interact 
tela dividida (também permite a união a 
= em série de computadores). Uai 


INTERA; 
ef 


A venda nas melhores lojas de discos e informática. 
Para mainrae infarmarâos. liona (01 11 899. 1749 


SONIC CD 


Sonic, um dos maiores 
sucessos dos videogames 
agora para PC. Não há muita 
diferença entre o personagem 
no micro ou no videogame. E 
preciso muita habilidade para 
conseguir ir em frente nos 
desafios, conforme convém 
em jogos juvenis. 


F22 Lightning ll 


Um bom simulador de vôo 
deve (para os fanáticos pelo 
gênero) ser bem complicado, 
cheio de comandos, e acima 
de tudo difícil, para 
proporcionar muitas horas de 
diversão. F 22 tem tudo isso. 
Às imagens gráficas são 
ótimas e o cenário tem um 
realismo incrível. Pede 
joystick, e não é aconselhável 
para iniciantes na categoria. 


Título - Idioma 


NBA FULL COURT 


PRESS 
(Inglês) 


Produtor 
Distribuidor 

Telefone | 

Preço R$ 


Microsoft 


Microsoft 
(011) 822-5764 
59,99 


Comentários 


São 29 times da NBA (a 
liga norte-americana de 


basquete). Você vai poder . 


jogar ao lados das feras do 
basquete americanos. 


SHOCKWAVE 


dart + 


Electronic Arts 
Planet Music 
(011) 3064-5922 
70,00 


| pequeno esquadrão 


Ação. Alienígenas invadem 
a Terra. E só um pequeno 

poderá salvar a Terra. Você 
faz parte deste esquadrão. 


Sega Entertainment 
Tec Toy | 

(011) 861-5549 
59,99 


O símbolo da Sega agora 
pretende invadir o seu PC. 


“São três games: Sonic. 


Speed, Sonic Action, Sonic 
Attidude 


TOTAL MANIA 
(Manual em 
português) 


Eidos 

BraSoft 

(011) 285-5344 
70,00 


Seu objetivo é derrotar 
cyborgs que dominam o 
planeta Caentor. Apesar de 
violentas, as batalhas são 
travadas só entre os robôs. 
Pode ser jogado em rede. 


URBAN RUNNER 
(Manual em 
português) 


Sierra 

BraSoft 

(011) 285-5344 
75,00 


Suspense. São quatro CDs 
num jogo que envolve 
corrupção e assassinato. 
Sua única chance é provar 
sua inocência, numa 
corrida frenética 


E 
VIRTUA FIGHTER | Sega Entertainment 


(Inglês) 


| 


Tec Toy 
(011) 861-5549 
69,99 


Do videogame para o PC. 
Você vai participar de lutas 
sangrentas para ver quem 
é o melhor do mundo. 
Imagens gráficas em 3D, 
dão mais realismo a 
pancadaria. 


WHO IS OSCAR 
LAKE? 
(Inglês, português) 
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Positivo 
Magna Home 
(011) 811-5800 
77,00 


Um jogo para você 
aprender inglês. Esta é a 
proposta desse game no 
estilo aventura, onde você 
vai precisar vencer vários 
desafios (em inglês) para 
vencer. 


: 


PRC o ER onTO EM GRAVAÇÕES INÉDITAS 


ae e 


PIS, 


Ie 
a 
a 
us 
a 

q 
[Z| 
5 
Fa 
o) 
12) 
| 
Tá 
Is 
s 


Estórias em RRER 


PIVRO DE SCAN coes 
no” INTERATIVO 


À ae nas Edge lojas EE tea e informática. 
Para maiores informações Ligue (01 |) 822-1742 


ROM Nº 18 e parte integrante desta ediç 
Se estiver faltando, peça ao jornaleiro. 


Veja a lista de programas do 


” sonia 


JOGOS PESADOS 


* Zone Raiders (simulador de corrida, 
com carros espaciais) 

* NHLPA All Stars (jogue hóquei sobre 
o gelo) 

* STORM (combata usando 
um submarino) 


ENTRETENIMENTO 
Aplicativos * Toquinho (o cantor Toquinho, 
em multimídia) 
* Hijaak Morph (versão inédita para 
fazer animações “morph”) 
* More Than Words (programa para 
fazer cartões multimídia) 


* xRes (trabalhe e retoque fotografias 
digitais) 

* Fractal Design Expression (faça 
desenhos no estilo expressionista) 


* Wordware (43 novos recursos para | col + usa  * Hey, Macaroni! (Screen Saver com 
o Word 7) Pêsadod ; AR É (Ron ARO sesseae === o tema de Macarena) 

* Internet (pacote de programas para 1996 1557] Ss Oo 6 EST ENA ? * 1000 Monalisas (Screen Saver com 
acesso à Internet) - as 


Aplicativos Ra ; es - cenas cômicas usando o famoso 
Créditos , y É a j ! 
quadro) 
* Inutilitário (teste inútil de 
capacidade extra-sensorial) 


* Comunicação Total FAX (em 
português, para enviar e receber fax) 

* Comunicação Total Modem 
(programa em português para 


“+37 Cliparts 
acessar BBSs ou outros PCs) ' * 6 Fontes True Type 
* Lunar TaskBar Almanack (coloque * 13 Ícones 


um calendário lunar no seu PC) 

* Curso de Espanhol (curso multimídia 
de espanhol) 

* Clock Talk (um relógio que fala 
as horas) 


À * 21 Sons wave 

Rai mmemeç mm * 6 Músicas .MOD 
UTILITÁRIOS da Imagens (garotas'bonitas) 
* 13 Papéis de parede 

* WinShade (novas funções para as janelas do Windows 95) 


* Plugin 252 (nova versão do programa que acrescenta diversas funções 
ao Windows 3.1) 


* Animaniacs (logotipos do Windows 95 com temas dos Animaniacs) 
* WingDir (gerencie melhor arquivos e diretórios) 


E na Revistinha... 
Dicas & Macetes 


INFANTIL o o Especial 


JOGOS * Brasileirinho (programa educacional WINDOWS 95 


no estilo “livro vivo”) 


a Pd Use melhor: 

« Baku-Baku (jogo animado de raciocínio tipo * Fc ão air Crea os hábitos A sua Area de Trabalho; o Explorer; Painel de 
Columns) e costumes do elefante “e ” = 

* Monte Carlo (divertida variação do jogo Controle, o “velho DOS, opções avançadas 
Paciência) e muito mais... 


* Amazeing (use a imaginação espacial para 
vencer um labirinto) 

* Dynamite Minesweeper (versão mais fácil do 
“Campo Minado”) 

* Pac Man (o clássico come-come, agora em 
versão para Win 95) 


Nas bancas, no dia 15 de 
cada mês, sempre com um 
CD-ROM, em português, e a 


“Informática Prática é Descompticada Revistinha de Dicas 


